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IMPOTENCIA POLICIAL 
FRENTE AL DELITO 


La población «asiste, preocupada, al incremento 
clado del delito, organizado en banda y de 
tal magnitud que nos deja indefensos. Los robos, 
los asaltos, son diarios, en plena luz del día y en 
cualquier sitio o lugar de la: ciudad. El delincuente, 
el ladrón, el asesino, están equipados con medios 
ultramodernos, contándose, entre ellos, hasta aviones, 
mientras que la policía está inerme, con sus ele- 
mentos arcáicos. En Rosario todavia tenemos el 
Escuadrón o la Guardia de Caballería, que fue 
muy “eficaz y sumamente meritorio en su tiempo, 
pero que por su característica peculiar pertenece 
G una época superada. Lo hemos consignado en 
nuestros comentarios del 23/8/66 y 27/10/67 y, al 
respecto, recordaremos, una vez más, que el tér- 
mino “policia”, en su acepción legal, significa ejer- 
cicio del poder público sobre hombres y Cosas. 
Vale decir, entonces, que el poder público —go- 
bierno— a través de la policía, protege, tutela, ga- 
rantiza- la integridad física y moral de las personas. 
En Estados. Unidos, por ejemplo, “la policía “Power” 
tiene una extensión más amplia de amparo. En 
nuestro. país y particularizando, en nuestra ciudad, 
la organización de la policía mantiene su estruc- 
tura casi centenaria. Desde su primer jefe, el bri- 
gudier don Benjamín Virasoro, designado por de- 
creto del gobernador Crespo del.-13..de agosto de 
1854, hasta nuestros días, el esquema básico no 
ha variado. En aquella Villa del Rosario, con sus 
9.785. habitantes, se instaló la primera comisaría, 
que vemos reproducida en otras gemelas, a medida 
que la” ciudad ayanza y la población aumenta. 
Se inicia, de ese modo, la estructuración de la 
policía .en. seccionales, que el tiempo. y. la rutina: han 
ido hasta burocratizando. 


Ese complejo anacrónico se mantiene, entorpe- 
ciendo los. movimientos funcionales de la policía, 


ésa que se halla obligada «a actuar en el ámbito 
de la gran ciudad: contemporánea y frente a una 
delincuencia modernizada y, «además, multiplicada 
varias veces. El mantenimiento de la “vieja” co- 
misaría es inorgánico, principalmente en el caso o 
sector urbano central. Distrae personal para la 
vigilancia del edificio y la tarea de sustanciar los 
sumarios y otros menesteres administrativos y ¡juris- 
diccionales que alejan al personal de su cometido 
específico. Hoy día, en cualquier esquina de la 
urbe puede funcionar una unidad del Comando 
Radioeléctrico, en permanente contacto con la sede 
central, 


de la cual recibe y trasmite órdenes e 
informaciones, La eficacia de esas unidades de- 
muestra que es necesario aumentarlas cada vez 
más. Ellas pueden actuar en forma estratégica y 
respondiendo a códigos perfectamente sincronizados, 
que les permiten actuar con celeridad en el acto, y 
detectar el mínimo movimiento sospechoso. 


Hay otro aspecto que: esteriliza la función 
policial. y se relaciona con el magro presupuesto 
asignado, a la repartición. El sueldo de un vigilante, 
sin descuentos, apenas alcanza a los 17. mil pesos. 
En la Capital Federal, ese mismo agente, tiene una 
retribución mínima de 40 mil pesos. Esa reducida 
remuneración ¡no permite completar los cuadros en 
nuestra provincia. En Rosario faltan 800 agentes y 
350 oficiales. Además, las partidas presupuestarias 
no. permiten modernizar los equipos y. los. deficien= 
tes existentes no funcionan por falta de-combustible, 
por ejemplo, u otro elemento primario: 

Podríamos hacer und discrimi1ación amplia, 
andlítica de la anacrónica y anémica estructuración 
policial, pero: no es .esa nuestra intención por el 
momento. Sí, debemos señalar que toca al gobier- 
ho enfrentar la situación, darle a la población el 
amparo que le corresponde, porque sino se tornan 
infructuosas, inoperantes las reuniones. e intercambio 
de puntos de vista que se realizan sobre la cues- 
tión, como “la llevada a cabo el jueves pasado, en 
el, salón blanco de la jefatura, con el fin de arbi- 
trar medidas de “seguridad y en defensa de las 
instituciones bancarias. Se habla de racionalización 
administrativa y ella debe orientarse, principalmente, 
hacia una reforma de fondo del esquema policial, 
para que: la policía cumpla, en realidad, la función 
social tutelar y de garantía eficiente que la cons- 
titución le tiene asignada. 
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Dos Trágicos Derrumbes en Buenos 
Aires con un Saldo de Seis Muertos 


C. FEDERAL, 15. — Dos 
brad icos accidentes del tra: 
bajo que costaron, en con. 
junte muert pro. 
du horas esta 


mañana. 
Uno de ellos se produjo en 
Villa Lugano, en Norberto 


de la Riestra y Escalada. 
Consistió en un desmorona 
miento de tie en una 
zanja que se construyó para 
instalar tubos de-gas de una 
compañía pri La zanja 
tiene 6 metros de profundi. 
dad por 200 de largo y 6 de 
ancho. Tres obreros resulta. 
ron muertos. Dos dotaciones 


con palas mecánicas iniciaron 
la remoción de la tierra. Se 
hallan allí ambulancias y el 
accidente se produjo a” las 
Intervienen personal de 
1 comisarías 364. 488. 
Todavía. no se ha identifica 
do, a las víctimas. 
SEGUNDO CASO 


En Hipólito Irigoyen 1333, 
ocurrió un derrumbe trági. 


Califican 
al Grupo 
de Jujuy 


JUJUY, 15 (S.) — Según se 
pudo recoger en. medios: alle 
gados a esferas de la policía 
departamental, debido. al her 
metismo de las autoridades, 
los guerilleros detenidos iban 
8 ser trasladados e la carcel 
local. Según todas las pre- 
sunciones constituyen un gru 
tillero en 
cuy: 
gro merced 'a la Acaunds for 
mulada por “un poblador de 
la zona de Abra Santa Lau 
ra, quien ante la presencia de 
los. hombres vestidos con uni 
formes que se le presentaron 
en Su Casa; creyó que se tra 
baban de desertores del Ejér 
cito. 

Formulada la denuncia se 
ubicó posteriormente al gru 
po'en una zona húmeda y de 
difícil relieve a la cual sólo se 
podía tener acceso por cara! 
hos muy estrech: 

La' investigación posterior 
permitió comprobar que no se 
trataba de. simples cazadores, 
sino muy probablemente de 
guerrilleros y que, al mismo 
tiempo los “antecedentes de 
algunos de ellos corroboraron 
esta sospecha. 


Informe de Nuestra 
Evolución Económica 


CAPITAL FEDERAL, 15 
(Saporiti). — Sa conocen al: 
gunos importantes aspectos 
de un documento que se pre: 
Para actualmente en el Mi: 
Misterio de Economia ¡Y Traba: 
Jo y que contiene uta eva- 
Da económica del año 


comparan las tasas de creci- 
miento del cuarto trimestra 
con respecto a igual período 
de 1967, queda ampliamente 
confirmada esta tenencia as 
cendente. 


Los resultados obtenidos en 
1968 son aún más destacables 
si se tiene en cuenta la Tavo 


Entre los detalles trascen 
idos se consigna que el au 
mento del producto trimestral 
del año' anterior a través de 
asas crecientes, determinaron 
para el año pasado un nivel 
Superior en un 4,5 por ciento 
al alcanzado en 1967. Se con: 
sidéra que de persistir esto 
Índice sería. posible la dupli- 
cación del producto actual en 
Un lapso de 14 años. Sl se 


CAPITAL FEDERAL, 15, 
— Se conocen más de- 
del ¡plenario de las 62 
organizaciones realizado en 12 
víspera y sobre el cual ade 
lentamos información, 


CIGUEÑALES - TAPAS DE 
CILINDROS - CONJUNTOS DE 
MOTOR Y COJINETES 


LEGÍTIMOS DE FABRICA *y. 


rable evolución ás los precios 
el menor aumento anual re 
gistrado en el nivel de costo 
de la vida en la Capital Fe 


deral; el índice del costo de 
la construcción que fue la ta 
sa más baja de los últimos 16 
años y el reducido incremen- 


to de los precios mayoristas. 


Segús 
gentes 


trascendió, dir 
Avelino Fernández, 
Ramón Elorza y Rafael Co- 
ronel. que estuvieron en Es. 
paña precisaron el pensamlen. 
to del ex mandatario en los 
siguientes puntos: 1%) que se 
concrete a la brevedad la 
unidad del movimiento obre= 
ro; 2%) que no se debe par. 
ticipar en enfrentamientos es. 
tériles en los cuales el mo 


miento obrero puede salir aún 
más perju 
unidad del 
ro debe 


cado; 35) que la 
movimiento: obre, 
efectuarse sobre ob. 
os, identificado; 
ones que exis 
que no se deb 
¡ciplina-= 
rias A dirigentes, por cuanto 
ción de las 62 
permitía el im 


cion 


rios Obreros 
alí enciendo un viejo edi. 
ficio cuando de pronto se 
produjo el pectacular de. 
trumbe de un balcón sobre 
otro del piso inferior, en el 


estaban 


de salvamento 
Pcia cuerpos sin. vi 
r rtunados 


cadáv de las tres 


Los z 
victimas están depositados en 


que había tres operarios. Los | la Asistencia Pública, y los 
escombros sepultaron a 1los|únicos datos de filiación que 
tres obreros. Inmediatamente | se han podido reconocer son 
concurrieron al lugar del ac. | los que a continuación se 
cidente dos dotaciones de | detallan: Francisco Arache 
bomberos del cuartel central. argentino; Juan Suáre: ar. 
personal policial, la brigada | gentino y un tal Leiva, 


de apuntalamiento de la Di. 
rección Autárquica de Obras 
Municipales y ambulancias 
de la Asistencia Pública. 


leno. 


5. — Ama: 
rró esta mañana en el puer. 


Colombia: Crece 
la Violencia de 
las Guerrillas 


BOGOTA, 15. — Murió un sargento y cuatro soldados 
resultaron heridos en una emboscada tendida a una pa- 
trulla militar cerca de la barranca Bermeja, centro petro- 
lero colombiano. Según un comunicado oficial, los atacantes 
son fascinerosos. Fuentes informadas afirmaron por su 
parte que se trata de guerrilleros. Un recrudecimiento del 
movimiento rebelde en esa zona fue señalado precisa= 
por el brigadier general Alvaro Valencia, co- 
mandante de la V Brigada. Esta que tiene su ásiento en 
Bucaramanga, al noroeste de Colombla, publicó el comu= 
nicado oficial citado en primer término diciendo que el 
ataque se verificó en el lugar llamado La Colorada. El 
general Valencia asistió en Bogotá a una sesión del con- 
sejo de guerra que juzga a numerosas personas acusadas 
de actividades subversivas. 

MANIFESTACION 

Un grupo de estudiantes y trabajadores efectuó una 

manifestación con motivo de conmemorarse el tercer ani- 


versario de la-muerte, en combate con el Ejército, del cura 
guerrillero Camilo. Torre: 


EN CARACAS 


CARACAS, 15. — Cientos de volantes fueron distribuidos 
hoy en esta capital anúnciando que las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional (FALN) iniciarán pronto una nue- 
va ola de terrorismo. 

Los volantes, arrojados por las calles desde vehículos 
en marcha, estaban firmados por el FALN y anunciaban 
una ola de terrorismo, principalmente en el: interior y 
dirigida contra establecimientos agricolas de propiedad de 
norteamericanos. 


ACUERDO SOBRE AVIONES SECUESTRADOS 


MEXICO, 15. — Como culminación de una intensa 
campaña diplomática México ha convencido 2 Cuba que 
entable negociaciones! destinadas a devolver a los asaltantes 
de aviones mexicanos para ser sometidos a juicio aquí. 
Es la primera concesión de esta naturaleza hecha por el 
gobierno comunista cubano. 

El Departamento de Relaciones Exteriores anunció que 
M xico ha llegado a un acuerdo preliminar con Cuba. 


DISTURBIOS EN PAKISTAN 


KARACHI, 15. — Grandes disturbios antigubernamen- 
tales paralizaron ayer a Karachi y se extendieron por lo 
menos a otras tres importantes ciudades de Pakistán. El 
presidente Mohamed Ayub Khan en una tentativa por solu- 
cionar la crisis, decidió poner fin al estado de emergencia 
nacional que imperaba hace tres años en el país. 

Cientos de miles de manifestantes, encabezados por 
grupos de niños descalzos, estudiantes y obreros, se lan- 
zaron a las calle de Karachi ayer en apoyo de una huelga 
de 24 horas declarada por los partidos de la oposición para 
obligar a Ayub Khan a introducir Feformas a la Constí- 
tución pakistana, Por los menos seis personas resultaron 
muertas y otras siete heridas, 


FRANK BORMAN CON PAULO VI 


CIUDAD DEL VATICANO, 15..—. Fueron recibidos 
esta mañana porel Papa Paulo VI_en audiencia privada 
el astronauta norteamericano Frank Borman y su familia. 
Paulo «VI sostuvo con Bofman una' tóhversación privada 
de cinco minutos en el transcurso de la conferencia. 

Antes de la audiencia papal Borman había Informado 
a un grupo de cardenales y altos eclesiásticos vaticanos 
sobre el vuelo de la Apolo; 8. 


CGT Unica: Confusos Planteos 


mana resulta difícil poder 
formúlar un pronóstico sobre 
la posibilidad de que se con- 
crete la unidad del movimien. 
to obrero que todos dicen 
anhelar. 


nes del Presidents en el sen, 
tido. de desprenderse de un 
ado. y mirar adelante, ma. 
estaciones que “señalaron 
además Ja necesidad de un 
apoliticismo del movimiento 
obrero. 

Los argumentos del grupo 
vandorista se basan, en la que 
laman ausencia de frutos del 
participacionismo, pues sostie 
nen que el presidente aprobó 


Las organizaciones síndica. 
que se expresan como pe. 
mistas están actualmente dí 
vididas en: tres corrientes dis. 
tintas: la CGT de Azopardo: 
la CGT de Paseo Colón y la 


to metropolitano el crucero 
“La Argentina”, buque ín. 


con e 


anterlor. 
ario cumplido fue 
del Golfo Nuevo, 
to Madryn y Río de Ja. 
, donde permaneció 
visita oficial durante cuat 
fas. El buque insigna con. 
dujo también a invitados es 
peclales del comando en je- 
fe de 1 rmada 
AVIONE; RADIADOS DE 
SERVICIO 
PUNTA DX INDIO, 
En la base de Punta 
dío fueron radia 
vicio los avion 
ción A 'T 6 que 
zados hasta ahora y que son 
reemplazados por los N 
¡iorteamericanos. Pri 
ceremonia el director 
uela Naval Militar. 


0DO 
SAURO 


C. FEDERAL, 15 (S). — 
Una: rodada de graves con- 
secuencias sufrió en el hi- 
pódromo de San Isidro el 
jockey Cayetano Sauro, du- 
rante el desarrollo de la 
cuarta carrera, prueba dos 
de finalizaba 18 apuesta 
ple. 

El ganador de la estadís- 
tica del año pasado, que 
bia llevado al triunfo a Pa- 
liza en la anterior- carrera, 
mientras conducía a Empi 
re- Flyer, al alcanzar los 
400 metros finales rodó, 1e- 
cibiendo heridas de suma 
gravedad. 

El parte médico emitido 
por el neurólogo doctor San 
Martín, entre otfos «datos 
manifiesta que Sauro está 
bajo los efectos de una he- 
morragía ' traumática, con 
pérdida del “conocimiento, 
siendo su cuadro clínico de 


15, 
de In- 


de 1 
erar 


util 


suma gravedad. 


cuencias por las 


Posición Francesa por 
la Reunión en Londres 


BERLIN, 15. — Despué 
1 son exhortó a los 


que el primer ministro in 


se recoje la impresión 

ceptará decisión ética de interrumpir 

el tránsito por los accesos terrestres y 

aéreos. Refirmó Wilson el compromiso “aliado de estar 
al lado de los berlineses occidental 

A me se a la fecha indicada la tensión 

se hace m Se teme que se produzcan, antes del 

5 de marzo, que es la 'fecha para la reunión del colegio 


de Alemania. feder 
den medir 


incidentes cuyas consecuen= 


nunciadas maniobras combinadas de-las tuerzás 
rojas, tendrían por objeto crear mayores dificultades a log 
aliados, los que se verían .onfrentados .por grandes efec 


vos militares concentrados allí 
POSICION DE MICHEL DEBRE 

El cs francés, Michel Debré, dijo 
como no realizada la reunión 


s de la ropea Occidental, pues 

ordó ql que deben estar presentes 
odos sus miembros. La narlos de la Unión Europea 
Occidental cometieron un presó Debré, al prestar 


ervícios y locales de Ja adminis 
¡nión en la que Francia estuvo aus 


tración para -es: 
nte, 


Calificó de mañiobr deliberaciones de Londres, y 
sostuvo que si- las explicaciones pedidas por Francia no 
son satisfacto: es posible que deje de tir a la 


ión Europea Occidental. 


AYUDA DE EE. UU. A FR 


reunión de la U: 
AUSPICIA 


CIA 


WASHINGTON, 15. — Un representante republicano 
ortó al presidente Richard on a que ofrezca. 
yuda norteamericana para el desarrollo de 


Según Paul Winley, representante re- 
ino! mM debería aprovechar su pró= 
a París pi hacer dicho ofrecimiento al pre= 


de Gaulle, 
FINANCIACION DE EXPORTACIONES 
MONTEVIDEO, 15. — El Banco de la República del 


Uruguay adoptó. una serie de 1 para: asegurar la 
financiación de las exportaciones de cereales y oleagínosos 
industrializados y sus derivados. Paralelamente díspuso un 


programa de financiación y prefinanciación de productos 
manufacturados con materias primas uruguayas. 


vea 
Sobre Viviendas se 


Expuso un Programa 


PLATA. 15. 


millones, 
r.e d escuento 
tecaria, que 


MAR DEL 
— Du 


facilitaron 


uu contrato 
5 Pun. 


! de-6:500 ml 
$ con 
nancíar e 
tal 25. Indics que se acor- | tal-de 100.000 unidades 
Jaron. préstamos por Y construídas por el sector- 


Esa inversión sÍg. 
rección de 3,300 
, frente a 1 

Dijo. tamb: 

lo que el 
habitacional del país, 
de 2.300.000 unidades. 


s por los 
yor anti. 


Acusado de Asesinato! 


por un 


TOKIO, 15. — El cirujano 
Japonés que realizó el primer 
trasplante de corazón, fue 
acusado de asesinato ante los 
tribunales de la capital nipo: 
na por dos. colegas suyos. Se 
trata del doctor A ko, de 
quien: sus acusadores dicen 
que' extrajo la víscera de un 
donante mientras éste aún se 
encontraba con vida. 


Uno de los acusadores es el 
doctor Masuda, quien dijo que 
rá al gobierno « 
para denu: r 
actuales de la medicina 
académica que tolera —dice— 
experiencias inútiles en: seres 
vivos despreciando el valor es 
piritual. Cabe señalar que .el 
padre del doctor Masuda era 
un coronel; uno de los pilotos 


ión”, también tiene sta 
argumentos. El teniente gene: 
ral Onganía, sostiene, es un 
hombre con sentido popular y 
ajeno a toda enemisiad hist 

rica y está decidido a iniciar 
una, nueva etapa de la Revolu: 
ción en cuanto las condiciones 
económicas lo permitan. Pa: 
ra ello necesita: la colaboración 
del movimiento obrero. La gue- 
rra' social, señalan, sólo pu: 


la política antiinflacionista de 
Krieger Vassena que determi 
na la fijación por vía oficial 
de los: salarios, situación, ad 
vierten, que no desaparecerá 
para el año próximo, a me 
nos que sobrevenga un ines 
perado “boom”, en que debe 
rán. renova: forzosamente 
las pautas oficiales para el in 


denominada a corriente 
de opinión'. ¿Cómo se Inser. 
ta en este panorama a te. 
aparición de Jas “52 Organlz; 
ciones”? Evidentemente tras 
un largo “período de disp 
sión ,y de desorientación en 
toda una numerosa serie de 
gremios peronistas se revitall. 
za la orientación política, re. 
sumida en-los puntos citados 


de favorecer a los g 
tradicionales de la Nación y 
debemos desconfiar en el pa: 
triotismo de las Fuerzas Ar 
madas, comprometidas en ob- 
jetivos que ningún argentino 
puede dejar de compartir. 


CONVOCATORIA OFICIAL 
Mientras se. desenvuelve es 


greso de todos que quien | recedenteme: cremento: de salarios, so pena | te confuso e inte 

o lo hiciera zutoelimina | Precedentemente, Los euales| ao echar abajo la estabilidad | norama'.la Secreta 

ba"; 5%), que 2 corriente de “opinión' . lograda, que se parece mucho | bajo prosigue su 

clones! deben ais a E tuación de división política|8.la de Un equilbrista que mar | preparar las bases 

pisas Ientcadas con la de | no es favorable al. propósito | cha sobre el abismo. La refor | convocatoria del Cong 

frina de jusbicía social. inde-| «unidad. pues no aparece|ma jubilatoria, además, expre | la CGT. Sa estima “que en 

pendencia 'econónima y sobera.l ctible que gremios partici| sam, se hizo sin consultar los | marzo convocará a eleozion 

nía política. Í claramente defini. | intereses de los gremios y de|en los gremios intervenid 
Para los observadores gre. resen en l 82", | los jubilados. (excepto en Portuarios y Fe: 

misles, al finalizar esta se! contraríando las menifestacio. ! Pero la "nueva corriente da | rroviarios). 

COMISIONES ASESORAS EN TUCUMAN Y LA PLATA 
TUCUMAN, 15 (S). —“No crear comisiones asesoras en adoptada por el Poder Eje- tendencia municipal creó el 


es posible que en la inicia= 
tiva de constivar a todos los 
sectores, se vea Un oscuro 
proyecto totalitario”, 
só el gobernador provinel 
procurador: Pedro Avellane- 
da, al refutar las críticas 
Tormuladas al proyecto de 


esta provincia, similares a 
la existente en Córdoba. 
El mandatario provincial 
urgio. la constitución de 
tas comisiones, ¡cuya .crea- 
ión fuera aprobada en el 
sado mes de octubre. Sos- 
/a que esa decisión fue 


cutivo por considerar nece- 
sario recurrir al asesora= 
miento de personalidades re 
presentetivas del ambiente 
fucumano en todas sus ma- 
nifestaciones. 
EN LA PLATA 
LA PLATA, 15, — La in- 


consejo de la comunidad en 
el: partido de La Plata, 
gún se informó. El mismo 
será presidido por el ínten= 
dente municipal: 

En el: decretose fijan las 


Cardioinjerto 


mienzo de les con- 


sulcidas que actuaron en la, mas al 

última guerra. versaciones ampliadas, pero 
ao ON as eyentualmente, podrían 
ESPERAN CONCESIONES y oia 


HANOI 
— Los diplomá- 
comentan 
omunistas harían con: 
la: paz. de Viet 
negociacione, 


que 
gociacion 
Afirman 1 


secretas, 
diplomáticos 
que los comunistas cóntinuas 
rán insistiendo en sus deman- 
das máximas en todas las de- 


nam si las 


efectuaran a puertas Cerra: | claraciones públicas, pero fe: 
das. Afirman Jas fuentes que | cuerdan que Hanoi hizo vas 
tánto Vietnam del norte co: s “concesiones No escrit 
mo' el Frente ¿de Li ión | el año pasado a cambio de 
Nacional, rama política dei | una suspensión total de los 
Vietcong, comunista, dieron a | bombardeos a Vietnam del 
Conocer sus'e en 'S máxi: | norte. 


CONJUNTOS 
ORQUESTALES 


RUSCALLEDA 


Camara de Eco - 
Reverberancia 


e Una nueva dimen 
sión en fono, ml. 
crófono e Instru- 
mentos musicales 


Pre-Amplificador 


Vibrato Electrónico 


ENCORDADOS ''CIBSON” 
MICROFONOS p/INSTRUMENTOS 
DISTORSIONADORES 

PLUC ESPECIALES 

PEDALERAS e PERILLAS 
CAMARAS +. AMPLIFICADORES 
BAFLES e PARLANTES 


Casa ora S.A 


SAN LUIS 1272 


atribuciones del nuevo Or= 
ganismo municipal. 


AE 
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Graves Careos Contra el Intendente ae 
Lanús Formuló O 


anunciada por. 
conferencia 4 


la que se realizó con 
marógrafos, periodistas de 
deral y de agencias 


«posición, 


Yolivan A. 
de Rodriguez 
iscal de la Pat 

no cobran 


nió la personalidad 
calificándolo de “ 
do de los que 
servir al pals. 

Además de 


atención a Rodríguez 


cer su 
Veces 


“Muchas he 


esta Revolución Argentina. 
hizo? Creo que para lograr la complicidad 


de los imbéciles. 


Hubiese tenido justificación, 


nos, si la moral 


_Sorpresiva mente fue litares 
“Autonomía” 


la pr 


informativas en 
oficinas del mencionado órgano de 


los periodistas, 
numerosos dirigentes políticos y 
nos de la localidad, que escucharon 
Araya. 
prendió a los asistentes cuando hizo 

“Mensaje al pueblo de Lanús”, 
el que se expresa lo siguiente: c) 
querido explicarme 


argentina estu 
los herrumbrados sables de nuestros 


una | grano. 
Vosotros t 
Intendente, a 
os debe mue 
requiero 
Fe. | a los hombr 
las | mis mism: 


la Capital 


el 
ma de Segur 
la presidía ur 
sueldo para de la 
concurrieron 
ciudada. | nos en 
con b) No 
inscribirse en 
Dirección Ge 


40 m 


Este 


para 
¿Para qué se 
ciedad, etc. 


lo me. 
ese en 
mi: 


por 
ción (exp. 
la inscripción 


No es así. 


SOMO 


ante la 
Nación, 


cump) 


enéis, pueblo 
un om 
has explicac 
hombre 

e armas, 


de Lanús, 


por lo meno: 

i era yvicepre: 

ociedad Anóni 
os Generales”, en épocas que 
n general. En ese entonces la 
Superi dencia de Se. 
siguientes mo. 


a) Había defraudado a Impuestos Inter: 


illo: 

entó su obligación de 
Dirección General Impositiva, 
neral de Rentas y otros Or 


ganismos fiscales. 
Hipotec: 
darle el 
para que adquiriese Jas acciones de la so. 


6 el inn 
dinero 


is acusaciones, que 

Seguros de la Na 

) resolvió: “suspenderle 

en el Registro de Entidades 


Pasó la época de Bel. | 


prohibiéndole 
de deegurosien 


se 


lores, (Ver 
de 1968) Su pasivo 


Debía de 
visiones 
puede 
sidente de Lanús e: 
impuestos y tas 


bien Ja Comuna de Lanús cuan: 


Yo no le 
Jerónimo Cir 
La Se lo 
la Revolución 

Para defender 


ús. 


Argentina. 


he instala 
su exposición 


periodistas quienes 


Uno de 


. como ex político. 
rápidamente po 
“No 


aya quien 
un político 
Revolución 


le expresó: 
vocacional en 
Argentina, 


tener la 


al pueblo estoy 


pese a sus tanques, 


m E Araya 


aviones y ba 
ficiente como 
tro 

recía la polí 
“Detestable — 
glienza a los 
tropas en la 
en las is] 


la celebración 
todo el terri 
presentó en 
Cronista 


leyes sociales 
16.500.899. 

pudseles 
sté al día Se 


honesto? 


a la bancarro. | por este 
respuesta que 

Alfredo Terminada 
intendente 
s vestales de 
cercanías del 
Rodríguez 
lítica se dirlg 
Rosario en AU 
Pormenores 
mencionad; 


en todas 
do en Lanús”. 
se puso a dis. 

le: aco 
ellos le ma. | sa 


smisión 
el Canal 5 p: 


as Malvinas, 
tende adquirir”. 

le preguntó: 
“De 
conducción del país daría una larga lista 
de actuales gobernantes presos. Empezan 
intendente 


de | Rodríguez Araya 
nos que se 


versos canales de televisión y algunas de 
sus alternativas fueron observadas por 10s 
televidentes de la ciudad santafesina, 


no tiene la fue su. 
para colocarme el 05 

a le preguntó qué le pa- 
ca internacional del gobierno: 
espondi y que nos aver. 
argentinos. En vez de pone 
isla Bauzá debió colocarlas 
cuya soberanía pre- 


COS, 


un gobierno 
tuviera Ja 


es este 


ser yo quien 


de Lanús”, fue 

atado nacional. 
la conferencia de prensa, 
fue ovacionado por 105 
congregado en las 


dio el ex dip 


habían 
diario. 
Araya concluída su tarea po: 
ió de regreso a la ciudad de 
utomóvil. 
de la conferencia de pren. 


A 
FARMACIAS DE TURNO (3) 


DESDE LAS 8 MORAS DEL DIA DE La 
A LAS 8 HORAS DE MAÑANA 


DIRECCION 

Córdoba 950 . 

Necochea 1687 

Buenos Aires, y Mendoza . 
y San Lorenzo . 

222 Sarmiento "10 

3a) 2 «= Pellegrini y 


FECHA 


SEC. FARMACIA) 

la. Del Aguila .... 
Johnston 
Rivadavia 

2a. 


Pate. Roca 


202 or 
armiento 

Martín y Pasco 
oro y Moreno y 
Avda, Francia y Zeballos . 
9 de Julio y Alsina . 

Rioja y Cafferata 

San Luis y Callao . 
Córdoba 4344 

Montevideo y 

Ovidio Lagos 50 bis. 
Uraulza Rodriguez 

vda, Francol 

Avenida Alberdi 

venida Alberdi 

Bulevar Rondeau ; 
Agrelo y Larrechea 
Urquiza 2970 - N. Alberdi, 
Laprida 5732 . 

Castro Barros 519 - 


, Incaica 
Hallana 
Moreno 
Belgrano 
Guarani 
Pattini 


jan 


Salvarezza 
Fleming + 
Jurado 
Rodrigues +. 
- Rawson 

. El Arroyito 
Comba 
Ineichen 
IHtati 

Bruno 
Cristal 


SIS 
39 Be 
30974 


398 


la fueron difundidos por di. 


en 
de un noticiero que difunde 
or cable coaxil, 


- Empalme Graneros Reclama Soluciones 


La Vecinal Entregó un 


Memorial al 


En oportunidad de la visita 
que el gobernador de la pro- 
vincia, contraalmirante Eladio 
M. Vázquez, efectuare ayer a 
le vecinal Empalme Grane 
ros —hecho del que dimos 
cuenta en nuestra edición de 
la: víspera— los: directivos de 
la citada vecinal le hicieron 
entrega de un memoria] enel 
cual reserían los problemas 
mas agudos que afronta el ba 
rrío. En resumen, los vecina 
Ustas expusieron al primer 
mandatario provincial lo si 
guiente: 

TUBO ALIVIADOR 

Como primero —y más im 
portante— de los seis puntos 
planteados el gobernador figu 
ra la pronte terminación del 
tubo aliviador, como solución 
transitoría pero inmediata al 
problema de las inundaciones 
Pero lo que la vecinal reclama 
con urgencia es la iniciación 
de las obras del “Emisario 9”, 
desagije pluvisl y cloacal que 
resolvería definitivamente di 
cho problema para los barrios 
Empalme Graneros, Belgrano, 

“ Lugueña Norte, Industrial, 
Moreno, Villa Nueva Unión y 
Progreso. Y como-la mencio 
hada obra no está incluída en 
el presupuesto del año.en cur 
60, solicitan a Vázquez su in 
tercesión a fin de iniciarla lo 
antes posible. 

OTRAS PETICIONES 

Luego el memorlal consigna 
la falta de agua potable que 
padece la zona, En este caso 
lo que se peticiona al gober 
nador es la aceleración de 
unos trabajos que en la actua 
lidad está efectuando Obras 
Sanitarias de la Nación. 

Plantéase seguidamente la 
sltuación en que se encuentran 
numerosos jóvenes del barrio 
que, por distintos motivos, nu 
pueden concurir a las escue 
las secundarias de la zona 
que, en la mayoría de los ca 
505, se encuentran muy aleja 
das de sus Gomicilios. Es por 
ello que reclaman el recono 
címiento del ciclo básico que 
funciona en la escuela provin 
cial “Dr, Carlos Pellegrini”, 
que, con profesores ad hono 
tem, desarrolla sus actividades 
sin contar con dicho. reconoci 
miento. 

“Como cuarto punto del me 
moria] entregado al contraal 
mirante Vázquez figura” el pe 
dido de instalación de una su 
cursal de correos. Una. de las 
posibles soluciones al proble 
tna que los vecinalistas propo 
nen es la conversión de una 
yequeña estafeta 'en sucursal 
de correos y su traslado a la 
calle Juan José Paso, por ser 
la arteria más importante de 
la zona. 

Tras solicitar la instalación 


LA NOTTE 


CONFITERIA BAILABLE 


Av. PELLEGRINI 931 ROSARIO 


CAJA MUTUAL DE AYUDA ENTRE 
FERROVIARIOS JUBILADOS 
Y ACTIVOS LIMITADA 


Se llama a licitación pública para atención ser- 
vicio fúnebre a socios de esta Caja Mutual, de acuerdo 
a las especificaciones indicadas en el respectivo pliego 
de condiciones, que podrá ser retirado en la sede de la 
antes del día 21 de febrero 1969, de 7 a 11.30 


misma, 
horas. 


ARTURO ZANOVELLO 
Secretario 


Calle ALVEAR 149, 


GERENCIA: ler. Piso, 


Gobernador 


de una plaza pública —sugl 
riendo como lugar apropiado 
los terrenos que el Ferocarril 
Belgrano posee en Juan José 
Paso al 2000—, el: memorial 
concluye pidiendo la creación 
de una guardería infantil “por 
ser- muchas vas madres que, 
por razones de trabajo, deben 
abandonar a sus niños”. 


BASURA EN BOLSAS DE POLIETILENO 


SANTA FE, 15. (C). 
municipal 
marzo próximo el 
depósito! de 
posteriormente recoge el 
administración de 
establece además. que a 

fecha los residuos deberán 
dos en bolsas de poli 
similar, con 


— Por 
prohibe a partir del 19 de 
uso de cajones, 
tachos y otros envases similares para el 
residuos domiciliarios, 
personal 
limpieza. 
partir 


tileno, o material 
cierre adecuado para 


pedir la 
mismo la co 
distintos puni 
sitas 
120 pesos 
miento de la 
denanza— ha: 


latas, 


que 
de la 
La medida 
de esa 
deposita. 


ser antirreglamen' 


im- 


dispersión 


adecuadas 
las 30 


contenido, _As 
muna dispuso la venta en 
tos de la ciudad de bol. 
que se expenderán a 
un El incumpli- 
disposición —finaliza la o: 
rá pasible a los infractores, 


del 


a la primera vez, del retiro del enyase 


tario, y la segunda, de las 


sanciones que imponga el tribunal muni. 
cipal -de faltas, 


Concentrarán Dependencias de 
la Secretaría de Agricultura 


La Secretaría de Estado de 
Agrícultura y Ganaderia ha he- 
cho saber.a 1a población en 
general, que en cumplimiento 
del plan de racionalización 
administrativa dispuesto por el 
gobierno de la Nación, ha re 
suelto concentrar todas sus 
dependencias en el edificio de 
su propiedad, de calle Sarmien- 
to y Mendoza. Continúa el co 
municado expresando que 
casa en Rosario de esta secre 
taría, ha sido reestructurada 
en su funcionamiento de acuer 
do con el pian aprobado por 
su subsecretario, ingeniero 
agrónomo Norberto Alois Ro 
berto Reichart, adecuándola 
de este modo a las disposicio- 
nes emanadas de la presiden 
cia de la Nación. 


SE DEMORARIA LA APROBACION 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 


(C). 


SANTA FE, 15. 


Economía e Industrias de la provincia, 


Correa Avila ha regresado 
nombrado habia 
tario de Obras Públicas, a 
y funcionarios técnicos, 


de Gobierno. En la 
aspectos del presupuesto de 
rriente año, y según una 
sultas continuarán durante 


otra parte, se estima que existe la posibilidad de que 
se demore la aprobación del proyecto de presupuesto 
nacional y, 


por parte del gobierno 
el estado provincial deberá 


vidad administrativa mediante la aplicación de duo. 


viajado en compañía del subsecre- 


ns con el fin 
una reunión que se realizó en 
oportunidad, 


Estas medidas se han toma 
do teniendo en cuenta que es 
preocupación fundamental del 
gobierno, modificar el funcio 
namiento de la Administra 
ción Pública, mediante una 
transformación que, aparte de 
efectiva en el cumplimiento 
de sus funciones esenciales, 
contribuya a brindar mayor 
comodidad a 10s usuarios, 

La dispersión de oficinas 
en repetidas circunstancias con 
inevitables erogaciones para el 
gobierno, no ha producido el es 
tado ideal de servicios que ne 
cesariamente constituye la 
preocupación y la meta de los 


dese nbocan en itinerarios que 
alargaban el proceso sin bene 


El ministro de Haciend: 
doctor Carlos 
de la Capital Federal. El 
rquitecto Santiago Toretta 
de participar en 
la secretaría de Estado 
fueron considerados 
la provincia para el co. 
versión oficial, estas con. 
la próxima semana. Por 


en consecuencia, 
continuar riglendo su acti- 


décimos del ejercicio anterior. 


Reseñan la Actividad de 


Reparticiones 


El Dispensario Antitubercu. 
loso Central, dependiente del 
ministerio de Salud: Pública y 
Bienestar Social, ha comuni. 
cado el movimiento habldo en 


GUIDO MAZZOTTA 
Presidente 


Sanitarias 


el mismo durante el mes pa- 
sado. Se izaron 6.400 
abreugratí reacciones 
474 vacuna 

G. Fueron 

enfermos con 


miciliarlas y 311 exámenes c 
laboratorio. 


La farmacia del dispensario, 
suministro en ese.lapso 4740 
£ramos de estreptomicina, 
80.079 comprimidos de Isonia. 
zida. 81.910 comprimidos de B 

racipam, 9.475 de Isoxil y 
1440 de Trecator. 

5 que todos 

presta el 
que los me- 
absolutamen. 


nstituto, al Ígu: 
dicamentos. son 
te gratuitos. 


DESINFECCIONES 


La sección Desinfección 
Desratización dependiente d: 
Hospital Central, ha dado 
conocer el movimiento gene. 
ral registrado durante el cur. 
so del mes de enero. El 
mo es el siguiente; taxis, 3.198 
desinfecciones (servicio abo. 
nado en Tránsiti 
831, a 3 500, $ 4 
jos de ropas va: 

ciones en 


500; a dom 
6.25 


desinsectaciones a dom; 

14 a $250 cada una, 3 1.000; 
Mn cargo, 7; desinfección de 
asós de  infecto.. conta gt 0305, 
1 y se 


n cargo. El total de 
Áudado' durante el mes 
ciende a 3 424.700. 


ficio alguno ni sentido prácti 
co. 

De acuerdo con el plan esta 
bi lo para el funcionamien 
to de. la Casa Rosario de la 

Estado de Agr] 
cultura y Ganadería de la Na 
ción, en sus amplias depen 
dencias se concentrarán las 
oficinas que forman parte de 

ido principal gon ló 

's en las trami: 

en lo referen- 
to a brevedaa cuanto em lo 
que concierne a la movilidad 
del público, bajo un sistema 
resultados no demo- 

Tarán manifestarse. 

Para ello, se han adoptado 
normas relativas al funciona- 
miento de los servicios, en el 


PERF 


gación de Granja, Registro de 
Créditos Prendarios y Servi 
cios de Luchas Sanitarias 
(SELSA). Segundo piso: De: 
legación Regional, Secretaría 
ue la Delegación Regional, 
Asesores, Administración, 
Prensa e. Informaxiones, Sec 
ción Biblioteca, Personal, Sala 
de Reuniones y Consejo Agra: 
rio Nacional. Tercer piso: Fru 
tás y Hortalizas, Inspección 
de Harina, Sanidad Vegetal, 
Envases Textiles, Instituto 
o de Vitivinícuitura, y 

Pesás y Medidas: Cuarto pi 
so: Estimaciones Agropeoua- 
rias, Consultorios Médicas, La. 
boratorios y Oficinas del Ins 
tituto de Obra Social, Inspec:- 
ción de Lechería, y Junta Na- 
cional de Carnes. Quinto piso: 
La Junta Nacional de Granos, 
Se hace notar asimismo, que 
en el primer subsuelo, funcio- 
nará la Escuela de Recibido- 
res de Granos, 


UMERIAS 


Due real 


SINONIMO DE ECONOMIA 


JABONES DE 

TOCADOR 
Le Sancy -$ 24 
Lux... 32 
Rexina . 38 
Sanacutis »- 24 


“GUILLETTE” 
Thin +. nn... $ 92 
Azul. » + 105 
Súper Azul .... y 127 
Interminable 


Polyana x 110 + $ 165 
Polyana x 220 - ,, 292 
Sanacutis x 220 ,, 229 


LIMPIADORES 


Avrizit S 44 
Auripoz -+- 315 
Brosso p/metales y, 79 
Silvo p/plata +--,, 112 


Ceras Para Pisos 
Beautiflor líq. 

Cobra líq. >=.» , 
Johnson pasta +». ,, 
Klear líq. 

Klear pasta 


Polycera pasta - ,, 219 


UN NUEVO ROSTRO 


DE TALES 


Colgate (2x43) . $ 144 
Colgate (2x86) . ,, 239 
Noc 10 + EZ) 
Signal x 87 % 133 


SUPER 


OFERTAS 


Brilhante loción - $ 109 
Clínic 1 E2O, 
Radical jabón +. y, 


Seborrex sac. .. ,, 


Polyana b. lujo - $ 113 
Sanitized— p/cal. , 165 
Van Ess barra + 75 


PARA EL HOGAR 


Camello deter. . $ 28 
Off individual =+ ,, 56 
Off líquido 7 169 
OFf aerosol % 409 


“RAID” 


Cuc-hor. ae.x165 $ 198 
Cuc-hor. ae.x330 
Cuc-hor. «ae.x440 
Mos-msq. ae,.x165 ,, 
Mos-msq; ae.x330 


Mos-msq. ae.x440 


1.279 
383 
228 


379 
479 


$ 
; 
¿ 
$ 
| 
z 
; 
; 
; 
+ 
; 
: Desodorantes 
¿ 
: 


PARA CADA OCASION 


CON COTY ORIGINALS 


SAN LUIS 1815 


RIOJA 1365 


DIVORCIO - Ciudad y México 


Matrim. Inscriptos Legalizados con Libreta Argentina. 
Consulte Estud. Jurid. MOGORDOY, Catamarca 2033 


T. E. 20209 — 


42410 


Jubilados: 
Entrevista 
con Levrero 


La comisión directiva del 
Centro de Jubilados y Pensió 
nados Municipales de Rosario, 
ha comunicado que ayer, a la 
tarde una delegación de esa 
entidad entrevistó al secreta 
rio general”de la gobernación, 
doctor Levrero, en los altos de 
la Jefatura de Policía. 

El motivo de la visita fue ln 
teriorizar al citado funciona 
rio sobre la situación de esa 
clase pasiva, en cuanto al 
atraso de las prestacione: 
adeudadas, correspondientes 
los meses de noviembre, d 
ciembre, enero, y el aguinal 
do completo de 1968. 


En ja misma reunión, los 
jubilados objetaron la inclu 
sión de la Caja Municipal en 
la ley 38.037, ya que la misma 
hace quita del 82% móvil, con 
quista gremial “que mantenía 
el nivel de vida de acuerdo aj 
proceso inflacionario, dejando 
a cubierto así el derecho a 
vivir honestamente”, 


Continúa el comunicado, ma 
hifestando que ante esta situa 
ción, el Centro de Jubilados y 
Pensionados Municipales, cita 
a todos sus afiliados a la re- 
unión que se llevará a cabo el 
19, a las 17, en el club Muni 
cipal, convocada a efectos de 
comsiderar todos estos proble 
más. 

Finalmente el centro exhor 
ta a sus asociados a que con 
curran a votar en la Caja de 
Jubilaciones por sus represen 
tantes, el día 21, de 7 a 19. 


Dr. DE GRUCCI 


Especialidades — Esófago — 
Fstudios radiológicos In- 
testinos — Proctología — Es- 
tómago — Vesícula — Enfer- 
medades aparato digestivo 
SANTA FE 1874 T. E, 22312 


Pierrot 
San 
Polar 
Godoy 

. Carrillo 
Lucohese 


San Martin 5025 
1 


a 
San Nicolás 
San Luis y Felipe Moré .. 
Montevideo 5303 
Mendoza 5802 
Guatemala y N 
Garibaldi 1385 
vda. Jorge Cura 
Entre Ríos 3502 . 
Buenos Alres 3585 . 
Alem y Gaboto ... 
Córdoba 8336. 
J. 3. Paso 250: 
Bulevar Seguí 5218 
ANIROZA Avenida Arlión 219 
2  -<=AA«A<««<«>«<><>«>+<>+ 


COOPERATIVA DE CREDITO ROSARIO 
SUD LTDA, 


(EN LIQUIDACION) 

SAN MARTIN 3274 ROSARIO 
Convócase a los señores accionistas a la ASAM= 
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 3 celebrarse el 
día 28 del corriente mes en. nuestro local social, calle 
San Martín N? 3274, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 

29) Designación de tres accionistas para que con= 
juntamente con el Presidente y el Secretario-de 
la Comisión Liquidadora certifiquen y firmen: el 
Acta de la Asamblea. 

3%) Informe de la Comisión Liquidadora, 


LA COMISION LIQUIDADORA 


 aono BRITANICO. 


Instituto Politécnico de Cirugia y Especialidades 
Médico Director: Prof. Oscar R. Marottoll 


CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 


Deformaciones Congénitas 
Cirugía de la Mano — Quemaduras 
Dr. ALBERTO G. ALBERTENGO 


SERVICIO DE URGENCIA PERMANENTE 
PARAGUAY 40 T. E. 47027/28/29 ROSARIO 


2501. 


Maurealo, Palecteragla. 


CLINICA "se FELIPE” 


Ameghino 960. Comtuitartosa 
Ó 


o Chamaquito 


SAQUITOS 


Gran rendimiento 


ER 
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en 
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yiqu 
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ham: 
qué 
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OVNIS: Misteriosos 


Viajeros del Espacio 


ñ El plato volador visto en el año 1290 por Juan, hermano del 
abate Enrique, según Un fragmento de un manuscrito hallado en 
1953 y escrito en latín medieval. “Una cosa grande, plateada y 
redonda como Un disco”, que pasó volando. Eso ocurrió hace 679 


12a, PARTE 
ANTIGUEDAD 
Desmond Leslie describe en su libro "Hlying 
saucers Have Landed” la observación de un 
plato volador en el año 1290. Se trata de un 
fragmento de un manuscrito, que fue hallado 
en 1953 en el claustro Ampleforth. El manus- 
crito describe la aparición de un plato volador 
sobre la abadía de Byland en el condado de 
yorkshire. El mismo, escrito en latín medieva 
comienza así: “Oves « Wilfredo susceptos die 
festo sanctissimorum Símonis atque Judae assa= 
verunt. ..” etc., pero pasaremos, para una inte: 
pretación más tácil, todo el texto (la parte £í 
no fue 


del manuscrito hallada) al castellanc 
“Tomó las ovejas de Wilfredo y las aso para 
el festín de Simón y Judas. Pero cuando En- 
yíque, el abate, se disponía a pronunciar la 
oración de gracias, entró Juan, uno de los her- 
manos, para decir que afuera había un gran 
portento. Salieron todos corriendo y si, alí 
estaba: Una cosa grande, plateada y redonda 
como un disco, que pasó volando lentamente 


sobre ellos, sumiéndolos en grandísimo terror, 
Inmediatamente el abate Enrique acusó a Wil 
fredo de que era un adúltero y por esta ra- 
zón un ateo...” 
ACTUALIDAD 

Uno de los objetos voladores no identificados 
que a menudo se observa, aparte de los propios 
platos voladores, es el objeto en forma de ci- 


garro, el llamado “Cigarro de las nubi . 0 
“Nave-madre”. observaciones más 
antes de es la que se 
rodujo en Rhode 15 stados Unidos, de- 
tallada en seis páginas, acompañada con doce 
fotografías, de la revista “Bachelor New 
Dejemos hablar a Mr. Ferriere: a el dia 


3 de julio de 1967, cuando se me presentó la 
ocasión de sacar las fotos de una nave madre 
y de un disco en forma de un platillo, el cual 
habia salido, mientras observé, de la nave ma- 
áre, parada en ese momento sobre Cumberland, 
Rhode Island, Estados Unidos. Hace mucho 
tiempo que me interesaba por los UFOS (OV- 
NIS) y la gente de la zona slempre me infor- 
maba cuando observaban algo raro en el cielo, 
Unos-tres dias antes que observé la nave mi 
dre/y el platillo, recibi una llamada telefón 
de gente de la zona de East Woonsocket y 
Cumberland, quienes me informaron que ha- 
blan observado en el cielo un objeto grande, 
alargado. Decidi trasladarme a Cumberland, 
donde se encuentra una central de distribución 


die agua y una red de alta tensión. A las 18,45 
horas legué a la zona de los cables de alta 
tensión. Segui los cables, bajé para obs 


el terreno, sin encontrar rastros de un a 
zaje. Mientras tanto eran las 19.15 horas. 
levantar la cabeza un momento, vi repenti- 
namente aquel objeto fantástico, flotando en 
el cielo. Tenía forma de un cigarro y se tras- 
Jadaba en forma lenta, como un bote, que se 
hamaca en el agua. Levanté mi cámara y sa- 
qué 3 fotos, mientras que el objeto seguia en 
su lento movimiento. Observe una abertura en 
le parte baja de la nave. De pronto vi que 
algo se deslizaba rápidamente de la abertura. 
Este objeto se alejaba de la nave madre. Por 
un momento estuve indeciso; no sabía si se- 
guir observando el cigarro o el plato. Decidí 
seguir con la observación del objeto mayor y 
saqué otra foto de él. Sorpresivamente, el ci- 
garro, sin producir ruido alguno, tomó una po- 


testigos y fotografía: 
y otras declaraciones 


sición vertical y en la fracción de un segundo, 
desapareció a gran velocidad; apenas pude sacar 
otra toma. A continuación me ocupe del objeto 
de menor tamaño y pude tomar una foto de 
su parte inferior, antes de que se alejara”. 

Mr. Ferriere calcula el largo del cigarro en 
$50 metros y el diametro del platillo en 4 me- 
tros, pero debido a la falta de un objeto com- 
parativo en el cielo en esos momentos, estos 
valores son relativos. Mr. Ferriere informó so- 
bre un detalle interesante; mientras que ob- 
servaba el cigarro, observó que en la parte 
trasera del mismo había algo que salia y en- 
aba, siguiendo lentamente con este trabajo. El 
rro tenía un color más bien oscuro, como 
de leña, que no reflejaba y cuatro su- 
luminosas redondas en los costados. A 
Mr. Ferriere le pareció que estas superficies 
no eran de vidrio o plástico. El tiempo que 
transcurrió desde que de la nave madre salia 
el plato volador y se alejaba en dirección ver- 
tical, lo calcula en tres a cuatro minutos, Las 
fotos y negativos fueron revisados por el ex- 
perto en UFOS, Aug C. Roberts, 
mundialmente por su colección extraordinaria de 
fotos e Informes sobre OVNIS. Mr. Roberts 
informa sobre el caso:: “He revisado las otos 
de Joseph L. Ferriere. Sus fotos son las mejores 
que he visto de una nave madi Conoz 
Mr Ferriere además desde hace varios año: 
no puedo dudar en lo más minimo de su ca- 
rácter, honestidad y objetividad”. En cuanto a 
las fotografías y negativos, Mr. Ferriere los 
ofrece al gobierno de los Estados Unidos para 
su investigación. El tiene un solo pedido :al 
decir: “solicito que el gobierno publique el re- 
sultado positivo de esta investigación tan rá- 
pidamente, como lo haría cuando encuentra 
que las fotos son falsificadas. Repito ql 
mismo he tomado las fotos, que son re: J 
no truncadas”. Lo más interesante del caso es 
que el cigarro que aparece en las doce fotos 
de Mr. Ferrlere es idéntico a los cigarros que 
[fotogratió George Adamski en la noche del 5 
de marzo de 1951 y a la madrugada del 1? de 
mayo de 1952. 


( 
carbón 
perficie: 


a 
0 
y 


“UFO - Nachrichten” 147, noviembre 
1968, informa de un cigarro que fue observado 
por 400 testigos sobre lle-de-France, un paraje 
al norte de París, durante 10 minutos en pleno 
día. Estos 400 testigos se unieron a los dos mil 


miembros de la asociación "Lumieres dans la 
nuit” (“Luces en la noche”) quienes entrega- 
ron al gobierno de Francia una petición para 


que las observaciones de OVNIS sean organiza- 
das en forma sistemática y que el Ministerio 
de Aeronáutica publique el resultado de sus 
observaciones e. investigaciones sobre los OVNIS, 
que están llevando a cabo desde hace varios 
años. 

Según testimonios detallados por Almé Mi- 
chel, a veces los cigarros toman la posición 
vertical, en el momento de salir los platos vo- 
ladores O al recibirlos. El espectáculo se desa- 
rrolló en pleno día y fue observado por cen- 
tenares de testigos dispersos en una media do- 
cena de pueblos del Departamento de la Vendu, 
cerca de la costa atlántica, a 350 kilómetros 
hacía el sudoeste de París. Los testimonios pro- 
vienen en su mayoría de campesinos, más algu- 
nos sacerdotes y maestros de escuelas. Dejemos 
hablar al Sr. Georges Fortín, 34 años, agróno- 
mo, en el lugar llamado La Gabeliére, en Saint 


años. Hoy se ven grandes “cigarros” 
cielo y que no serían otra cosa que naves madres. Afirmaciones de 


conocido 


que se desplazan en el 


's captadas de las observaciones efectuadas. 
de evidente actualidad. 


Prouant, pequeña aldea de 300 habitantes sobre 
la ruta nacional NY 160 

ra alrededor de las cinco de la tarde, 
cuando, de improviso, desde la espesa capa de 
nubes desde donde amenazaba la tempestad, vi- 


mos surgir una especie de nube luminosa de 
un azul viole: cuyas lormas regulares evoca- 
ban a un cigarro. Ese fenómeno habia emerg: 

do de la capa de nubes en formación hot- 
zontal, ligeramente inclinado hacia el suelo en 
el extremo delantero (como un submarino en el 
momento de sumergirse). Esta nube, en forma 
de cigarro, tenia aspecto rigido. Cada una de 
sus maniobras (las cuales desde ya no tenian 
ninguna relación con el movimiento de las mis- 
mas nubes) las realizaba como sí se hublese 
tratado de una gigantesca máquina rodeada de 
vapores. Descendio muy rapidamente bajo la 


bóveda de nubes hasta una altura que nos pa- 
recio de 400 O 540 metros, y, a menos de un 
kilómetro de donde estabamos. Entonces se de- 
tuvo, en tanto que su extremo se elevaba Yapi- 
damente al cielo. Cuando hubo nzado 

posición vertical, quedó inmóvil. Era un e: 
pectáculo extraordinario. Lo miramos intensa- 


mente, A lo largo de todo el campo, otros cam- 
pesinos dejaban caer sus herramientas de tra- 
bajo y como nosotros miraban el cielo. De im- 
proviso —contemplabamos desde hacia varios 
mínutos esa inmensa cosa inmóvil— desde el e: 


tremo inferior del cigarro surgió un humo blan=- 
co, parecido exactamente a una estela de con- 


densación. Picó, en primer lugar, hacia el sol, 
como disparado por una lanzadera invisible, 
luego disminuyó su velocidad progresivamente 


y se remontó, al fin, describiendo alrededor del 
objeto vertical una espiral ascendénte. Mien- 
liras que la parte posterior de la estela se di- 
'olvió rápidamente en el aire llevada por el 
viento, su punta se atenuaba cada vez más, 
como si su fuente se agotara poco a poco, sin 
que el objeto que lo dejaba escapar en el aire 
perdiera su velocidad. Por el contrario, remon- 
zirando hasta el extremo superior del objeto 
, y luego comenzó a descender en sen- 
tido contrario. Entonces, después de fundirse 
totalmente la estela, pudimos divisar por fin 
el objeto que la “sembraba”: era un pequeño 


disco metálico que brillaba como un espejo y 
reflejaba, por medio de rayos en sus rapidos 
movimientos, la luz del gran objeto vertical, 


Desembarazado de su estela, el pequeño disco 
cesó de girar alrededor del cigarro en posición 
vertical y volvió a descender, pero esta vez se 
alejó. Durante algunos minut vimos como so- 
brevolaba el valle a baja altura, desplazándose a 
gran velocidad de un lado a otro, acelerando 
a ratos, luego deteniéndose algunos segundos, 
para luego volver a partir. Recorrió así, en to- 
das sus direcciones, la región comprendida entre 
Saint-Prouant y Sigournais. Por fin, cuando se 
encontraba a más de un kilómetro de distan- 
cia del objeto vertical, aceleró por última: vez 
en esa dirección, esta vez a una velocidad ver- 
tiginosa y desapareció como una exhalación 
dentro de la parte inferior de donde había 
salido. Tal vez un minuto después el cigarro 
se inclinó y partió, aceleró y desapareció a lo 
lejos entre las nubes, después de haber recupe- 
rado su posición horizontal primitiva, con proa 
hacia adelante. En total, todo duró alredeor de 
media hor: 

Hasta el próximo sábado, estimados lectores. 

S, VON WURMB 


PELEAN DOS HOMB 


Discutieron Brevemente y 
Pasaron a Vías de Hecho 


sostuvo. 


menciona 


Esta madrugada a las 4.30», 


a arteria, 
un cambio de palabras con un 


EL TIEMPO 

Datos suministrados 
por la Oficina Meteoro- 
lógica de Físherton. a 


las 12 horas: 
Temperatur 


En la 


RES 


Buscan a los Autores de 
una Agresión en Tablada 


seccional 18a. (Tabla: 


ARMADOS 


nda, a las 16 


dose en su viv 


a 
sobre el puer 


to 


nor, 


Tratan de Ubicar 
a un Desaparecido 
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Se Mató un Menor al - 


) 
Caer ho 


lefónico por el 
ber a las 


6 de esta | se 
ecclonal 12% 


a las vía 
olomé Mitre, se 
ido el cuerpo de un 

por lo que de inmediat 


do 
lesi 


mi 
dia; 


se 3 


jef 
vil 
via, 


j 


don 
pa 


que debieron 


ron su 
VUELCO Y L 
Por la Rui 


1:45, el auto 

chapas VI 1404, condu: 

por Antonio Latucca, ar 
gentino, de 19 años, soltero. 


de nal hacia el 


, el que estableció la. ve- 
dad de la denuncía, al en- 
el cadáver de un me 
posteriormente «y por 
de identidad, se 


dáver presentaba agu: 
traumatismo de cráneo y 
iones internas de graveda 
n fuerte hemo 


rte en el 
gnóstico de 1 


inte 
y el 
lalobos 
jab: 


el m 
en un cor 


inza 


eros procedente de Ja es 
Retiro, con destino 
tratándose de 


5 Ci 


da a 


micillado en el Pasaje Es. 
ñol 5814 al que acompañ 


de m Tren 


ba Sante Sivari, de la misma 
nacionalidaxú, con 21 años, que 
habita en Rouillón 1764. Cuan: 
do el rodado se desplazaba por 
la zona urbana de la localidad 
de Pérez, Latucca debió elec 


lar una brusca maniobra pa 
evitar colisionar con Otra 
automotor que marchaba por 


la misma carretera, en 
do contrario. Debido pl 
lencia del movimiento, e 
Mero de los vehículos 

resultando ej conduct 
traumatismo de cráneo 

dive y su acompaña: 
con contusiones en 


al norte 
ta Ma 


argentí 
casado, que 
Je Ambro- 
el que al llegar a la 


esquina con Córdo 

nó con el a 

105531, de Buenos 

por la última arteria al este 
conducia Luis Levit, argenti- 
no, de 31 años, soltero, que 
vive en Rioja A raíz del 


accidente el sufrió Je- 


s en la mano derecha y 


piernas y diversas es 
coria:iones mientras que Levit 
resultaba con heridas cortan: 


tes en el rostro, provocadas por 
la rotura del purabrisas 


GITANERIAS EN 


LA NUEVA OLA 


lio 233, Los tiempos cambian, el progreso avanza y no 
información que pel podido eludir esa acción modernizadora, las pin. 
con respecto al paradero s gitanas que antaño viajaban en robusta 
VAS E s acompañando al “cacique” de la tribu, siem 
A pre en procura de nuevos horizontes y mayores “in- 
O gresos” al margen de la ley. Pero, como decim 
18 z O BS tiempos han “cambiado y las gitanas de ahora utilizan 
eranza, Alta Gracia modernos automóviles de alquiler, para 
a) del que En el día de ayer Pablo Castells, español, de 5 
casado, domiciliado en Mendoza 7190, donde posee 


in 
49 


tra cludad, de don 
parecido sin que pue 
e su actual parade 
Cualquier 


referencia que 


tenga e su pre: a 
ruega se haga llegar por 
termedio de los tel 


978 y 2 


| 
| 
a || 
pp 
| 
| 
| 


bar, se hallaba 
llegaron a 
licita; 
facer 


n una gaseosa, 


heladera. 
taron para 


escasos s 
una de las 


el cajón del mostrador y se apoderara de 
efectivo, para seguidame: 
un 


$ 50.000 en 
del local, en 
la policía de 1 
cura ubicar a estas 
torizadas y todo, para efe 


autotaxi 


él dos gitanas de polícromos v 


dos, que 


pedido que se aprestó a 


se 


o comerciante, para lo que dio espaldas a 
las gitanas mientras seleccionaba Jas botellas d 


undos de distracción 
pintorescas clientas abi 
la suma 
te retirarse 


que las esperaba. Ahora 


seccional 168. (Barrio Belgrano), pro. 
“gitanas de la nueva ola 


mo- 


ar sus “recorridas”. 


A 


NOBLEX a batería 
C.B.S. COLUMBIA 


PANORAMIC lo: Bianchi 
WESTINGHOYSE años, casado, 
DUMONT en Santa Fe 
RING-SAKER que en pago de deudas había 
APOLO recibido del liamado Rubén 
HALLICRAFTERS Tivaldi, 
STROMBERG 
CARLSON 
MOTOROLA 
BERING ejcontro] remote 


y otros desde: 


de 


ndos o 


Más Denuncias a 


Cheques 


n 


de 


ón de chequ 
con cuenta e 


Causa 
sin Fondo 


la detención del incul= 


NTA CERRADA” 
s de 


tino 


right 1 
se hizo presente en el 
policial de la sección segun 
da a los efectos d, consignar 
una denuncia por el delito di 
estafa contra José Nicolás 
Marcuccl, que vive en Cami, 
lo Aldao 987 y Horacio Gren= 
no, que viva en E 
2 quienes vend 


a un auto, 
le abonaron 


b! 


en la vía pública de calle Be 
vuti al 2920 luego de un cam: 
de palabras Jorge Martín 
lo, argentino, 21 años. sol 
tero que vive enel3061 de la 


Apresan a Menores 
Autores de Robos 


seccional TA. 
detención de 
17 años. los 


Personal de la 
procedieron a la 
dos menores de 
que interrogados por el comk 
sario D. Fl. Nievas, termina 
ron confesándose autores de 
Un robo de $ 5 mil en el comer 
clo de fiambr establecido 
€n Cerrito y Ríos, hecho 
registrado en las postrimerías 
del año anterior. Las autori 
n averiguaciones 


dade. real: 
y diligencias tendientes a esta 
blecer si los menores deteni 


stos a dis 


dos que han sido pu: 


sición de la justicia compe 
tente, han intervenido en 
ros hechos delictuosos. 


Restaurant 


menor de 17 años, vecino de 
ambos 


la zona, terminando 
por pasar a vias de hecho, 


el menor con un cuchillo y el 
mayor con un objeto contun 
dente. La pelea terminó por 
arrojar como saldo, a Cuello 
con úna herida punzo cortán 
te en el tól y al menor con 
la fractura del antebrazo 1% 
quierdo y luxación del hom 
bro del mismo costado, Lue 
go de que los heridos fueran 
atendidos en el Hospital Cen 
tral Municipal. pasaron a que 
dar en condición de deteni 
dos y bajo proceso por lesio 
Nes mutuas. en la seccional 
(Tablada), Tomando 1a 
¿NUNCIA DE ROBO 
nal Sa. denun 
abraloni. argen 
tino, de 47 años, casado. do 
miciliado en cua] Rosas 
1187, que autores Ignorados 
luego de violentar una entra 
da, penetraron a la mencio 
nada finca de donde sustraje 
ron elemento; efectos que 


RUTA 9 Km. 


MUSICA 


de 
217 . 


ón del vapor .9 
) Viento: Sud, 20 kms. 

| Cielo: Cub 
bilidad: 
PARA MARANA 


a nu 
¡ 
) 


mejorando, tempera. 


y en descenso. 
LUNA 


7 3.49 
pondrá: 


Saldrá: 
Se pondri 
Crec. 


19,47. 


Meng. 


O 


Enero 25 Kebr 2 Febr.9 Feor 15 


Llena Nueva 


tidad de $ 80.000 Se 
las diligene! 
01. conocimiento 
sompetente 


dispusí 


de 


DON CHICHO 


INAUGURA SU MODERNO Y CONFORTABLE 


HO T 


Además como Siempre con su COCINA IT 
ALEGRIA 


TERNACIONAL 


ARROYO SECO 


do, des- | 


a por debajo de la me. ( 


la víctima estimó en la can 


<  pertinoo 
la 


==, 


A 


da) se hallaba alojado en ca 
lidad de detenido y en averl 
guación de la procedencia de 
las lesiones que presentaba. 
Fl llamado Antonio Fidel Gon 
zález, argentino, de 34 años 
soltero. que ocupa un rancho 
ubleado en avenida Belgrano 
Jl y Virasoro, el que presenta 
una herida cortante en el ros 
tro y hematoma sobre el ojo 
derecho, lesiones que le fuo 
ron atendidas en el Hospital 
Central Municipal 

Cuando González estuvo en 
condiciones de prestar decia 
ración. manifestó que halián 


FOTO 
MONUMENTAL 


MITRE 838 — T. E. 67993 


le 


Lotería de Tucumán 
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y 30, del día 


anterior. habia 


llegado a la misma un sujeto 


al que conoce por el 
de * 


apodo 
Jalito” y otro de nombre 


Ramón. los que sin causa al 


guna 
trozo de rama de 
nándole 


n con un 
rbol. ocaslo 
de refe 


lo. agredier 


las heridas 


rencia. 


En 


AMOR CONYUGAL 


el domicllio ubicado en 


Castellanos y Gálvez sostuvie 
cambio de palabras 
Grana, 


ron 


su 


dusrdo Alberto 


un 


ho, de 23 años. 
esposa Elda Graciel 


z, de 19; terminando el m 


tido por agredir a golpes de 
puño a la mujer y luego apli 


carle sobre la reg 


lar 


liente que sacó de las bra 


ón supere! 


izquíerda. un cuchillo ca 


donde se hallaba. Cometido el 


hec! 
fug 


der 


nunció 
clona] 


'ho, el causante se dio a la 
a. La victima se hizo aten 
en forma ivada de 
lo sucedido en la seo 
152. (Bella Vista) 


Lotería de 
Montevideo 
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SUPERMERCADO 


AUDIO OOOAD OLOR ODIA ODA OLI DUAL OLA A 


que el firm: 3 con 
rvas necesarias para hacer | que 
és a los citados compro-| rechazados en razón de te 
Se dispusieron las di | cerrada su cuenta los librad 
a encias de es res. Se aen co encia. 
> 
IDO CARNAVALES INOLVIDABLES EN: 


PRECIO TOTAL INSTA- 
LADO con mesa de lujo 


Service GRATIS 
Puede comprarlo 


Crédito Personal 
Desdo 


52.600 


Mensuales 
SIN ANTICIPO 


ESTEREOFONICOS 


Las mejores marcas. A 
los precios más bajos de 
Rosario. 


CREDITOS 


con 


PARRILLA 
La Rotonda 


NO COBRAMOS LAUDO 


PATIO AL AIRE 


EXQUISITOS PLATOS ARABES, KEPPY, CABAB. PURE 
DE GARBANZOS, BELEHUE, MAMUL, Etc. SU CLASICA 


PARRILLADA, CARNE SELECCIONADA Y DE 
PRIMERA CALIDAD - 


— Playa de Estacionamiento — 


VISITENOS Y SERA UN CLIENTE MAS 


JOSE GOREN 


e Hijos 
— SAN MARTIN 1192 — 


JUAN JOSE PASO 7462 esq. Av. CIRCUNVALACION 


ROSARIO 


La línea de ómnibus 217 lo deja en LA ROTONDA 


CARNE AL FIERRITO 


LIBRE 


¡Ns 


= 


— ENGALANE 
¿SU COCINA! 


Compre en Fábrica! 


Gane en Seguridad 
¿Atendemos hastalas 20hs. 


DI a A a 
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El Rincón de la Política 


NECESIDAD DE LIDERES 


La apar 
de la ciudad 
ba interpretarse como el con. 
senso de que hace alarde el 
oticialismo, tiene Una expli- 
cación. El tiempo y la/debí- 


nú 


que no 


lidad de los períodos en que 


aros 
queño de 
tes en los div 

se apropió de la conducei 
política del país y tras de 
una Cortina tendida pur 
enirentamientos pa ramen- 
tarios y la polémica tr 
nicls en etapas ele 
cerraron filas codo con coc 
para impedir que el ingreso 
a la acción de las NM 
promociones lera en pe- 
ermanencía en 


cos E 

rigen -] r 
para abrir paso alos nuevos 
valores que, con auténtica 
vocación de servi 


dad, pugn: 
un sitlo 
más 
más delezna! 
s para defender sus 
clones personal 
icas partidarias f 
nponzoñándose de 
que impidieron el juego lim- 
de la democracia inter- 
el pueblo fue alej 
de la vida de las agru. 
es en cuyos dirig 
toda conflanza, 
—o0— 

La caída de los dos últi- 


consi 


iferencia. 
de la 


haria gravedad que 
ron el futuro de 


el segundo. Pero no es 
el aspecto que queremos 
derar hoy, 


s que 

ve descon ex 

los grupos dirigentes y 
populares. Estas no se 


interesan en que hacen 
aquéllos, no acatan sus « 
tectivas ni secundan sus pla- 
, no les creen. Practica. 


mente los dirigentes sólo se 
mismos. 


a sí No 


imprescindit 
autoridad pueda eje 

——ao— 
de la caida de Perón 
la ciudadanía argentina es. 
tá a la búsqueda de un l- 
der. Creyó tenerlo en Fron. 
dizi a quien plebiscitó en las 
urnas. Pero a poco consta- 
tó que no había sinceridad 
mi coraje en el nuevo pre. 
sidente que había alcanza- 
do su postulación mediante 
zepudiables pactos. También 
constató. la inconsecuencia 
de su gestión de gobernan. 
te con su programa electo- 
yal y advirtió con angustia 
que una legión de teorizado. 
res marxistas ocupaba posl- 
clones en la alta conducción 
del Estado poniendo en pell 
gro el ejercicio de la demo- 
cracia, El gobeírnmo fue man. 
chado por la corrupción y 
E y la io ¡dura 
ha ÍL 
EdDas en sucesivos planteos 
de los que salía cada vez 
más ajada. El pueblo argen. 
tino siguió sin líder y algu 
na importante parte sintió 
reverdecer su adhesíón al ex 
dictador que recuperó algo 


popular que 
ido al quedar en 
su cobardía perso. 


— 0 — 

La ciudadania no ha en- 
contrado todavía el hombre 
capaz de sacarla de la indi. 
el lado del oli- 
al, el único que 
atención por 
feslonal de 
precedido: el te. 
Onganía no 


por el con* 
su popularidad decae 
la medida que la caren. 


cía de idoneidad de su go- 
blerno se hace n 
Y en el r s 
ción los viejos dirigentes im. 
piden el surgimiento de los 

s Jovenes con capaci 
echo para aspirar 
al liderazgo. NO Nos cansa. 
remos de 
ésta una 
neras de 


servir . 
le ciudadania: cd? 
de líderes que la con. 
frente de las 
elvicas ya sean 
nales o las q 
crearse, mien 
los cargos de ia 


el gobierno po. 
1 gestión con Ja 
seguridad de que su esta. 


bilidad es inconmov 
od0— 

No sucedera lo mismo el 

dia en que aparezca el IL 

der capaz de dinamizar a 


anía. 
permanencia estar 
'É comprometida y 
ón ».o plas obligará a 
sistemas. Por 
, es verdad 
parte del pue- 
con el 


eso es 1 


Aspi 
e tuclonallzación de la Repú- 
biica, allan: 
ra el 


el camino pa. 
advenimiento de los 
's lideres, permtiéndo- 
les el acceso al escenario po. 
tico para que puedan e: 
u capacidad y sus 
tudes. El pueblo, que ha 
perdido su confianza en dí 
es a los que considera, 


como, 
gar su confianza y deci 
dir entre los que se ofrezcan 
al cio de la Nación. 
Luego la etapa será más fá- 
cil y breve, Puede ser que 
la incomprensión provoque 
la violencia. Pero, de cual 
manera, el triunfo fi- 
rá del pueblo. 
—a— 
Encontrados sus líderes la 
ciudadanía recorrerá el: ca. 
mino de la 1ecuperación de 
sus derechos con firmeza y 
entuslasmo, Se sumarán a la 
columna cívica los más es- 
clarecidos exponentes úe la 
vida nacional en sus más di. 
versas manifestaciones. Las 
fuerzas armadas, que en el 
fuero íntimo de la mayoría 
de sus jefes no menospre- 
cian al pueblo de que for. 
man parte, sentirán alivio 
al verlo en marcha hacia 
una gran coincidencia na- 
cional pacífica y constructi. 
va y volcarán el peso de su 
influencia para que el pro- 
ceso de recuperación se cum. 
sin violencias, Ese pro- 


res, es decir ciudadanos — 
no interesa que sean civiles, 
pueden muy blen ser mili- 
tares— dotados de las con. 
diciones que inspiran la 
confianza, Capaces, valien. 
tes y atractivos En los que 
pueda depositarse la espe- 
ranza de recuperar y conser. 
var el sistema político y el 
estilo de vida que han ca- 
racterizado las mejores eta. 
pas de la vida de la Repú- 
blica. 


LUCIANO ESCUDERO. 


e 
Empresa Argentina de Servicios 


Públicos Sociedad Anónima 
de Transporte Automotor 


CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 


Convócase a los señores Accionistas a la 


ASAM- 


BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el 


día 38 de Marzo de 1969, en 
calle Corrientes 
fijándose las 9 horas para su | 
a efectos de tratar el siguiente 


lace, sito en 
Provincia de Santa Fe, 
iniciación, 


el local del Hotel Pa- 
791, 1er. piso, Rosario, 


ORDEN DEL DIA 


19) Gerencia General. 
29) Funciones ejecutivas 


3%) Consideraciones generales 
de tráfico. 
sobre forma de pago de saldos 


procedimientos 
4%) Interpretación 
deudores 


de agosto de 1968, 


resuelta por 


de Directores. 
sobre organización y 


la Asamblea de fecha 3 


5%) Informe Comisión Estudio Balance. 


6%) Informe y resolución 
los coches 140 
179) Informe sobr 


Secretaría 


148. 
relaciones entre la Empresa y la 
nsportes de la Nación. 


sobre pago de deudas de 


y 
8%) Informe sobre estado económico - financiero de 


la Empresa. 
99) Informe del 


rismo invernal. 


Directorio sobre temporada de tu- 


10?) Designación de dos socios para firmar el Acta 


de la Asamblea. 


Rosario, 8 de febrero de 1969. 


CABALLERO Ss 
NEGRO. 38 al 45 


EL DIRECTORIO 


Cabecera de la mesa de la cena 1119 
el subsecretario de Gobierno doctor 
en ángulo en el instante de 


Lucidos Actos 


VILLA CONSTITUCION 


(Agencia) Esta ciudad se 
vistió ayer con sus mejo tor Vito Mazzlotr 
galas para ceiebrar el 1119 arlo de Ot 


ario de su tundación 
tecimiento que la encuentr 
en una etapa de franco pro 
greso y expa 


fe de po 


Pi la ma las 8, las |. Rama 
autoridades se concen se 
da en la Pl aza de la Cons el cu 

Atución para colocar una mue; 
ereda floral al pie del más 
til como homenaje a los fun 
dadores. Posteriormente en la , donde 


Iglesia San Pablo A; el 
Rydo. P. Samuel Martino of! 
ció una misa de acción do 
gracias, 

A las 19.30 en la Plaza 
la Constitución, en un al 


por el presidente 
de la Comi 
de Cultura 
Galano y 


rlos J 
2mi Matía López, qu 
vitaron a las autoridad 


organizado por Metal entes a recorrer el museo. 
Constitución S e rca. Luego el señor Santiago Liche 
la entrega de premios a lo: charla sobre 


concurso de 
lendo en esta 
tivos de esa 


a Constitu 


achas, 


tunida Nuevamente el subsecretario 


miembros de la Cc | de Goblemo acompañado por 
n Municipal de Cu pal dejó 
acto que congre, lA de 27 


gran cantidad de nifios fue la 
carrera de globos. En la pla 
za principal la Banda Municj 
pal ofreció una retreta y s 


int endentes y comi 
inunicipales que 
una 
n breve 


onados 
pasaron por 


refrigerio fue ser 


por 
pS Más de 150 
“Jomadas Poéticas”. p: 
EL S JBSECRETARIO 
DE GOBIERNO 
A las 2) horas en el Pala 
cio Municipal arribó el subse 
cretario de Gobierno de la 
provincia, doctor Julio César 
Gómez Llambi de Oromí, 
que invistió la representación 
del gobernador, contraalmiran 
te Eladio M. Vázquez, 
Recibleron al subsecretario 
el intendente municipal señor 


da en el salón de a 
comuña. 

A los postres se escuchó la 
palabra del fntendente mun! 


7 Intendentes q 
nen el mando. 
LABKAS DEL 


INTENDENTE 
discurso dijo el in- 
“Una fecha: 14 de 


Crease o No 4 SuirLey 


tendente: 


15; 
pUISDuaLE de LoNGuEVILLE 


CIENTOS DE 
CULPABLES 
EJECUTADOS 
AHF. z 
EN JUEGO DE “CROQUET' 
CJIUNIO DE 15137 


¿LEUZIÓN dl ed 
£ EN ESTE DISEÑO EL. 

A NOMBRE DE UN PUEBLO DE 

k PARAGUAY. 


*IYLGVO w1 34 
"WA OV Y OOVOLIS (yA 10528 , 


FELIPE MORE 
Y Av. GODOY 


Próximamente 

INAUGURACION de 
un Nueve Local Para 
su Economía Familiar 


1) 


Aniv ersario de Villa Constitución, a 
Julio César Gómez Llambi de 
pronunciar su discurso. 


se Cumplieron en el 
Aniversario de Villa Constitución 


Aniversarios 
Memorables 


provincias del Río 
o convoca a Ca 
éste elige una 
sentantes, que 
bra gobernador, 
Manuel de Sa- 


A Ñsu vez no 


el combate de 


inado por una pal 
lada por el palsano San- 
Juan Fa- 


to 
la cual asistió |, 


ndo Qiroga. 
quien aparece 


1843 - Luego de batir a Rive 
el 6 


Oromi, 


a el río Uruguay, 


acampa en Cerrito y en la fe- 


ha inicía el célebre sitlo de 

Montevideo que duró: casí nue- 

ve años, 
Tebre de 1858, y un alto en 1899 Muere en Bs. Alres 
nuestro camíno para la evo. |mederico Lacr propulsor de 
cac para el recueráo, pa.]la empresa que llevó su nom- 
ra recapacitar, para renovar | bre y fue la primera que utill- 
el cariño por todo uo que es tranvias electricos en la Ca- 
nuestro 1 Federa 


“Have 111 años, un grupo| 1907 - Muere el poeta italla- 
1 con: visión de|no José Card ulen a pe 
daba Villa Consti: | sar de que su padre, médico do 


en una lección de 
rante trabajo que aún 
y, se conjuga con las es. 
peranzas de la comunida 
fortuinadamente, 

'o aniversario nos enc 
tra alíneados, afirmando 
p 


ho prestiglo, lo quiso edu- 
r en ideas mod nente l. 
berales y religiosas, fue un re- 
belde vocingiero hasta lo sub. 


llón en la fragata “Sarandi”. 


dad de un 
juntos en el pr 
volcar los recursos más pre. 
S en la vocación de re. 


“Con” 
levanto mi 
dis que enclerra: 
do para 
nocimiento para 


los mejores deseos, 
copa en un brin 
Un 
sus fundado: 
todos 
ie contribuyen con su 
Zo a su permanente en 
ndecimiento y por último. 
aludo para todos los que 
nos honran con su presencia 
en esta noche, representando 


ivas de nues 
tra querida ciudad”, 
HABLA EL DOCTOR 
GOMEZ LLAMBI 
DE OROMI 
El subsecretario de Gobler. 
no de la provínci docto: 
Gómez Llambi de Oromí, ha 
bló a continuación con px 
labra serena se d a los 
presentes “en nombre del 
gobierno de la provincia. Ex. 
resó: "Tengo el: honor de 
girme a ustedes para ha. 


4274) 


-SKIPRYTI 


cerles llegar la adhesión de o 

las autoridades provinciales En todos 
a estos festejos celebratorios los colores 
del 1119 Aniversario de la de MODA 


fundación de esta pujante 200 


Villa Constitución. Al mismo 
tiempo deseo. expresarles mi 
satisfacción personal por ha 
llarme entre ustedes. Y esta 
satisfacción tiene sus funda. 
mentos: porque hoy, hacen 
ustedes un alto en el cami. 
no para, en apretada sínte 
sis de horas, unir el pasado 
—que vive en el recuer 
con el presente' realidad he 
cha de trabajo y esfuerzos—, 
y el futuro que es esperan: 


En todos 
los colores 


| 
| 


AVISOS FUNEBRES 


PEDRO SAFAR51 (Q. E. P. D.) 

Falleció en Villa Amelia el ala 14 de febrero de 1969, 
a los 64 anos,c . 4. $. F.C. Y D. P Hermanos; Carmen, y. 
cena, Victoria, Delicia, Aurelio, Angélica, kmma y Nilo: 
hermanos polticos: Angel Retosco, Luisa R, de Ba 
fangumo Milo, Danie Lopez, Acolfo /)Onolrio, Leonaray 
uo y Jose Pearol; primos, sobrinos, sobrinos políticos 
demas aeuaos Invitan ai cementerio de Arroyo Seco, no; 

1/ horas. C. m. Campo salarsi poi Villa Ale 


— Cochera Franceslo y Lusardi_S, 
—————_—_ 
IMA D. ZUCCHI DE SCHILLAGI (Q. A » D) / 
ralleció el dia de febrero de 1969, c, 
bp. Hijo: Dr. Ernesto Schillagl; hija políticas: 


Garcia ae Senillagi; hermanos: Amelía Z. de Ferre 
sa 4. de Solar, rola, M, de 2ucchl y 


ra y 


Ju 
coubntóno ye San 


restos 1ueron inhumados ayer en el 
Hogur de «duelo; Urquiza 3242, — Cochería; Pocho 
JAYdO. 

MARGARITA C. VALENTINO DE AZURZA (Q. E, P, p, 


eció el día 16 de febrero de 1969, Cc. a. 5 y, 

; híjos: Luis Juan y Fernan 
padre Salvador Valentino; hermanos Elvira y, qe 
Sosa y Angel Valentino; hijos políticos: Ada Lidia DI Clas 


ho y Elbu Vergara; hermanos políticos: Andrés Sosa 
Nelly Nosarin ae Valentino; nietos: Norberto, Ariel, Aj 
Jandro, Rodolfo y Nancy Elba; sobrinos, primos y demos 


deudos invitan a sus relaciones a acompañar los restos yy 
la extinta al cementerlo La Piedad mañana a las 100 jn 
C. m,: Sarmiento 1436 (Dpto. 3). — vicio: Cochería Tos 
vales y Bermúdez S. R. La 


SILVIA RITA AR] (Q. E. D.) 
Falleció el día 15 de febrero de 1969, c.a.s.1:0. y b, 
Hermanos Juan Carlos, Juan Ascencio, María Isabel A, Vas 
de Velex y Rosa A. Vda. de López; hermanos polítiu.s 
María T. de Arteta y Magdalena A, Vda, de Arteta; sobie 
nos, primos y demás deudos invitan a sus relaciones 4 
acompañar sus restos al cementerio de Marcos Juárez, 
ñana domingo, partiendo el cortejo fúnebre de la casy 
mortuoria a las 8.30. C, m. 3 de Febrero 2979, Rosarlo, — 

Servi Cochería Torales y Bermúdoz SRL, 
Kú————_—————, 


AMARO TRISTAN (Q. E. P. D.) 

FaJleció el día 15 de febrero de 1969, c.a.S.r.c. y b, 
Hijo Ariel Tristán; hija política Leonor Martinelli; nietos 
Ariel Roberto y Eduardo Enrique y d. d. participan su falle. 
cimiento y que sus restos recibieron sepultura hoy, a las 19 
en el cementerio de Villa Gdor. Gálvez. H. de duelo: AY, Fi. 
lippini 2125, V. G. Gálvez. — Servicio: Vitantonio y Cía, 


JUAN GABINO IRUSTA (Q. E. P. D.) 

Falleció el día 14 de febrero de 1969, c.A.5.1.C. y hp, 
Esposa Josefina Jauriguizar de Irusta; hijos Américo Aldo, 
Leopoldo Danilo y Josefina María; hijos políticos María 
Teresa Tomino, Mario Guillermo Malagamba; madre polí. 
tica María Rosa Jauriguizar; hermanos Elvira y Angela; 
hermanos políticos Juama de Crocco, Mariana de Odciua, 
Teresa de Cabriní, María de Ferretti, Raquel de Jauriguizar, 
ntonio Crocco, Jorge Oderda, Cídres Cabrini y Carlos Ke= 
tti; nietos Julio y Graciela Irusta y Sergio Mario y Jor- 
yc Norberto Malagamba, sobrinos, primos y demás deudos 
participan su fallecimiento y que sus restos fueron traslas 
dados hoy «a la localidad de Wheelw sar (Santa Fe) para 
su inhumación en el cementerio local. H, de d.; Gálvez 3055, 
— Servielo: Pocho Bernardo, 


RAUL ROBERTO ROLANDO (Q. E. P. D.) 

Fallecio el día 14 de Febrero de 1969, c.a.s.T.c. y bp, 
Su esposa Teresa A. Nogara; hijas Ama María y Marta 
Beatriz Rolando; madre política Lola C. de Nogara; sus 
hermanos, hermanos políticos y demás deudos. participan 
su Tallecimiento e invitan al e. Del Salvador, hoy, a las 17, 
previo responso en la capilla del mismo. C. m.: Viamonte 611, 
— Servicio: Vicente Bernardo e Hijos. 


EMPRESA DE' SERVICIOS FÚNEBRES 


VITANTONIO yCia, SRL 


ATENDIDA PERSONALMENTE POR SUS 


PROPIETARIOS LAS 24 HORAS DEL DIA 
AMBULANCIAS -— TRASLADOS 


za y porvenir. Es decir, unir 
lo que fue médula de todos 
los argentinos, con presente 
que cada uno de nosotros vi: 
ve, y con un futuro que es 
también de todos, y al que 
todos, también, debemos con. 
tribuir”- 

EXCELENTE UKGANIZ, 

CION 

Los festejos de la Semana 
de Villa Constitución, conta: 
ron con una excelente orga. 
nización, Hombres y mujeres 
agrupados en la Comisión 
Municipal de Cultura, demos. 
traron aptitudes para ofrecer 
al público villense una seina: 
na de espectáculos y concur. 
sos culturales. Esta fue una 
pequeña experiencia recogida 
para organizar el próximo 
reuniones da mayor 
envergadura. 


TACONCITO 
MODERNO: 


Avda Corrientes 2102 + Tel. 8'2,3,3/2 


CASA CAMPANILE e HIJOS 


CONSULTE PRECIOS Y PLANES DE PAGO 
——— SERVICIO DE CALIDAD 
Avda, PELLEGRINI 1126 CALLAO 163 
49550 'T, E. 399091 y 398500 


EMPRESA 
VICENTE BERNARDO e HIJOS 


Más de Medio Siglo de Exporiencia, ml Menor Costo 
CUNSULTE NUESTROS PKEUIUS — Amplias Facilidad 


CASA VELATORIO 
E. RIOS 2650 'T. E. 80617 — MENDOZA 3812 %. E, 30560 


FRANCESIO 


Pear COMPLETO DE 
PEGOA Y CAZA 
CARNADAS: CARACOLES, MASA, LOMBRICES 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
MENDOZA 953 x T. E, 62425 


EL OS ARTICULOS 


Postres Helados 
EL PEÑON 


PANADERIA y CONFITERIA 
BALCARCE 568 
T. £, 2744 y 25008 


ALMUERCE Y CENE 


—— EN El — 


RIVIERA CLUB 


Restaur 


nt - Confitería - Bar Americano 


Aire Acondicionado 
SAN LORENZO 1458 T. E. 23481 ::: ROSARIO 


y“I],USARDIs.. | 


EMPRESA DE SERVICIOS FUNEBRES 


San Martín. 3901 
is a tel. 80350 
ROSARIO 
VILLA. DIEGO 


Belgrano 41 
y tel.29 


ARROYO SECO 
VILLA AMELIA 


TORALES Y BERMUDEZ S.R.L. 


COUHEKIA 
Atenolón permanente de sus propietarios 
SERVICIOS SOCIALES 
AGENTE DE SAN' NICOLAS 3, A. C. 1. P. Ll 
EN LAS CIUDADES DE CORDOBA Y ROSARIO 
ZEBALLOS 960 “y, E, 61465 


POCHO BERNARDO 
SERVICIOS DE CALIDAD 


UNICA DIRECCION: 
Br. 27 DE FEBRERO 1353/55 E, 80 
(A 5 5 


CENTILE MOYANO Cia. SRL 


EL MEJOR SERVICIO Al MENOR COSTO 
Sucursal: MENDOZA 6479 | SERVICIOSSOCIALES 
tel 57212 | ASBONESE 


ATENCION PERMANENTE DE SUS PROPIETARIOS 
Avda.CORRIENTES 1624 ter B11044-860/É 


1 


El Director de Finanzas de 
PASA ha Sido Designado 


SAN LORENZO, 15. (Agen finanzas de la misma en las fi 
cla). — Ll presidente ae xa | llales de México y venezuela, 
SA, Petroquímica Argentina| por lo que cuenta con una vu 
5 .A., senor Uarlog li. List, | ta experiencia en los proble 


mas latinoamericanos, 
El caracterizado ejecutivo 
de PASA, Petroquímica Ar 
a, | gentina S. A., en La Habana 


anuncio Ja uesiz 
for Cirilo Villaverde, para ocu 
par el cargo de direclor de Fi 
nanzas de la citada empr 


cuyo complejo petroquímico Cuba, en 1924, napbienaos 
tá instalado en la 1 de | graduado de contauor pus 

Puerto General San Martín, | en la Universidwd de La Haba 

na, y en el año 1948 obtuvo 

Cabe hacer notar que el so | el titulo de “Master in bi 

for Cirilo Villaverde ocupó, a | ness Administratión”, en la 


partir de 1945, diversos cargos 
de importancia en la empresa | acto en que se aesiguo al 1 
Uniroyal Inc. habiéndose «e | vo directivo, contó con la pre 
gempeñado como gerente de | sencia de personal superior 
créaitos de la División Intern: la empresa, y del señor 
cional en la citada empresa, | Carlos E. Dictl, presidente de 
teniendo bajo su contralor las | PASA, 


especialidad de Finanzas. 1 


Previneca 


PREVIOS 


INTE DMA CARANUTO 


SAN NICOLAS SERVICIOS SOCIALES DALIA 


COMUNICA 


a sus asociados Accionistas que estén 
en condiciones de optar a la adjudicación: de 
BECAS. de Estudios Universitarios y Secundarios, 
por el período 1969, que deberán presentarse en 
nuestras oficinas munidos de los documentos co 
rrespondientes, para el concurso de antecedentes, 
el cual quedará abierto el día 17/2/69, hasta el 
día 28 del actual, inclusive. 


INFORMES: 


Señor Cirilo Villa y e rde, 
nuevo director de s 
de PASA Petroquímica Ar- 
gentina 
designad: 

cargo de referencia. 


para 


INICIANSE ESTA NOCHE LOS | 
BAILES DE VILLA CASSINI 


¡. CAPITAN BERMUDEZ, 
veinte conjuntos orquestales 


carnaval organizados por el C, 


En Dicho Acto se Entregará 
un Pergamino Recordatorio 


habilitación del ri 
se ofreció al docte 


SAN LORENZO, 15 (Age 
y de la o 
Unión 


Y. Miembro, 
ión directiva de la 
Comerciantes e 
del Depa: 
zo mantuv reunión 
directores del Banco Pro= 


El presidente d 
del Banco Pre 
ta Fe, expres 
to, por el in 
a la vez q; 


en cuanto se re- 
la fecha definitiva de 
ón del edificio rc 
clentemente construído p: 


vo edificio 
co Provincial en San 


sede de la agencia de esa Lorenzo, 
titución de crédito (ras retirarse de la reunión. 
Á tleren» 
Finan nte la reunión. que se can 
lló en un «mbiente- d > 
o unos de 
recientemente | franca cordlalidad, los come Aarón que 
a s e Industriales des "1 la “Unión Comerciantes In- 
caron la importancia de lal dustrínjes del departamento 
A San Lorenzo, te 
A iS cuenta la impc 


que se cumple en 
del Banco Province 
Fe, ando la activi- 
financiera > 
sobre 


15 Y, 


(Agencia). 


Más de 
participarán en lc 


alles de 
A. Defensores de Villa 


Cassini, que se realizarán en la amplía pista de baile 
' en Capltán Bermúdez. Para esta noche, por ejemplo es doy 
presentación d ono OS 


1 Anuncia la 
Teens y 
conjuntos orquestales como 
ssla y su conjunto típico, a 
los jóvenes 
También, como en años 
la realización de grandes e 
biendo estado a cargo de 


| 


Los Vagabundos. En los 
'ontando con la presencia de 
animadores Carlos Duratti y Luis A. Ville 


rreglos efectuados en la extraordinaria pícta de halle, 
n Capacidad para gran cantidad de personas. 


le Eduardo Ferroní y los The ¿nión en que 


días sucesivos actuará 
ls Uarar ar oficialmente 


Los Indómitos, Carlitos Fe- 


anteriores, se ha dispuesto 


importantes. premios, ha= > Ln 
rió po xlén, la presencia de la Ban 
omisión de) dabiás: da de Policía de Rosario, a 
los efectos de dar más relle= 


ve a 14 ceremonia 


Comercia 


Córdoba 2936 - Tel. 38-7897 - Rosario 
Av. San Martín 2098 - Tel, 2137 - San Lorenzo 
Av. Moreno 724 - Tol, 29 - Serodino 

Cocheria Porchieto - Tel. 201 - Barrancas 
Cochería Trivero - Tel. 284 - San Jenaro 


Sr, Francisco García - Br. Sarmiento 431 
Maciel. 


Sarmiento 1799 - Tel. 524 - Casilda 
Cochería Caramuto (ex Pavicich) - Roldán 


C. l. E. 


COBROS INMEDIATOS EJECUTIVOS 
Daños y Perjuicios — Asuntos Laborale: 
Asesor: Dr. REIMUNDO A. GRINI 
SARMIENTO 854 - PISO 3 - OFICINA 7 
GALERÍA LIBERTAD 


T. E. 44630 


CARNAVAL IMPORTADO EN EL 
AUTOMOVIL CLUB SAN NICOLAS 


Sábado 15: YUYU DA SILVA 
POPLPIPLICIOLILIALILILIAIIIIIAIIIINIIAS 


y su orquesta toda la noche, LOS 5 BEMOLES. (Ade- 
más, $ 50.000 « quien los encuentre en el baile) 


Domingo 16: LOS PLATEROS 
HPLLIGIVIVIVIVIIIIIIMLIIIIIIIIÓNIIIZÉéVWV 


directamente de EE. UU.; LOS 5 BEMOLES y HUGO 
GIMENEZ y su cuarteto. 


los Cors 


SAN LORENZO, 15. (Agen 
cla), — Esta noche se inicia 
rán los córsos organizados poy 
Defensores de Barrio Vila, que 
cuentan con el auspicio de la 
municipalidad. De no haber 
sido por iniciativa de los diri 
gentes de la mencionada insti 


tución, seguramente esta ciu 
d hubiese carecido de lo; 
Ccorsos correspondientes, De 


fensores de Barrio Vila ha te 
nido que realizar un notable 
rsfuerzo para su organización, 
afrontando rlesgos y recursos 
económicos, por cuyo Imouvu 
se hace doblemente valiosa la 
actitud de concretar <crsos 
en los que la población san 


LOS “BOMBOS 
TEHUELCHES” 
EN RED STAR 


SAN LORENZO, 15. 
(Agencla). — Reina gran 
entusiasmo por 10s pales 
que realizará desde la fe 
cha hasta el 23, inclusive, 
el Red Star en su amplia 
pista de baile. Para esta 
noche se anuncia la pre 
sencia de “Los Bombos 
'Tehuelches”, “Los Carlo 
Steel Ban” la Orquesta de 
Carlitos Fessía y “Log Ra 
', Mañana actuarán 
“Los Gavilanes de Espa 
ña! “Los  Carib Steel 
Ban”, “Los Vagabundos” y 
Los de Bogotá", haciéndo 
lo el próximo lunes “Edie 
Mandarino”, “Los Batícom 

'', “Los Inquietos”. Tam 
bién habrá bailes loa días 
martes, jueves, sál y 
domingo. 


Pe 


Pesquera EL PULPO »z sc 


LO MAS MODERNO EN VENTA DE 
PESCADOS Y MARISCOS 


.=. Y Ahora También 


BULEVAR ORONO 50 
MENDOZA 4657 
CORRIENTES Y RIOJA - Puesto 24 - Feria Modelo 


(Mercado Oroño) 


(Barrio Echesortu) 


CASA CENTRAL: 
Avenida Francia 1780 
T. £. 49601 


ZONA NORTE: 
Bulevar Rondeau 106 
T. E. 392422 


ZONA SUR: 

San Martin y Ayolas 
T. E. 812341 
ZONA CENTRO: 
San Juan 1160 


EN SU 


NOCHES DE LOCURA... 


DIVIERTASE EN LOS SENSACIONALES 
BAILES DE CARNAVAL 1969 EN: 


DEFENSORES VILLA CASSINI 


GRANDIOSA 


PISTA 


CAPITAN BERMUDEZ 


ntes Colaboran en 
os de Barrio Vila 


lorencina tendrá la oportunj 
dad de disfrutar momentos de 
sano esparcimiento, 

Los directivos de la Unión 
Comerciantes e Industriales 
del departamento San Loren 
zo, han dado a publicidad un 
comunicado, por cuyo Interme 
dio adhieren a los corsos de 
referencia. La nota está conce 
bida en los siguientes términos: 

“La “Unión Comerciantes e 
Industriales del Dpto. San Lo 
renzo", accediendo al reque 
rimiento formulado a la enti 
dad por el club Atlético “De 
fensores de Barrlo Vila”, ins 
titución autorizada por Decre 


to 5 1556 de . Muat 
dad de San Lorenzo, para 
organización de los Corsos de 
Carnaval 1964; ha resueio 
adherír a los mismos, invitan 
do a Sus asociados y Ius 
res a participar de tan grata 
celebración popular de tradicio 
hal arraigo”. 

“Considera la entidad, el me 
ritorio esfuerzo, que slgnífica 
para la institución patrocinan 
te, la realizacion ae 105 vor 
sos de Caryana] en nue: 
ciudad; brindando asi, jorna 
das de sana expansión al pue 
blo de San Lorenzo y su zona 
de influencia”. 


1 


MAÑANA 


ROSAMEL ARAYA 
LOS DIABLOS DE LA DANZA 


LUNES 17 


BILLY BOND, SIMONETTE 


£Uy Vivi 


4 
+ E 


pluvial de anoche que, 


SAN LORENZO, 
» tormen 
soportó añoc: 
dament 
pluvial 
nundacio 
* San Loren: 
le hubo que lamenta 
daños 


15 (Agen 


serio. a 
sionados por la gran e 


de granizo de ordín. 
irtió 


en verdade 


Cuando: promediaba la tar 
de, notóse un ambiente cal 
deado y obscuros nubarrones 
cubrian el cielo en la parte 
Pero nada hacía presu: 
que aconteció horas 
más tarde, Primeramente, una 
brisa Suave puso una nota 
de frescor en el ambiente sin 


que se produciría una descar 
ga cer zo provo 
cando os inconvenientes y 
daños materiales 


Producido el fenómeno at 
mosférico, desaparecieron 108 
automóviles y peatone, del 
centro de la ciudad. El grani 
0 golpeaba persianas y des 
truía árboles, mientra 
cínos ganaban el Interior de 
ndas a: fin de evitar 
desgracias personales 
hasta mom 


precipita: 
nueyamen 
ponténdo. 


Automotores apostados en una arteria de San Lorenzo 


de agua 


a las 


CRONICA — 


RA 


a consecuencia de la 


prácticamente, detuvo el tránsito general en esta ciudad, 


una vez m 
arbitrar m 
evitar 


fue 


excepcional 
ca que 

domor 
desapareo 
go, en que 


un 


y 
si bien la Jiu del pavimento, 


SAN LORENZO 


HOY LOS BOMBOS TEHUELCHES — LOS CARIÍS 
STEEL BAND CARLITOS  FESSIA 


RECUERDE, EL JUEVES VEINTE “DE MASCARITAS” 
NUEVAMENTE ALBERTO LOCATTI 


— RESERVE SU MESA —— 


- - Bodegas CHAMAQUITO premia con $ 10.000 al 
mejor disfraz de CHAMAQUITO según modelo im= 
preso en la etiqueta del vino CHAMAQUITO Carlón 

en los bailes de RED STAR, 


INVITA VINOS CHAMAQUINIO 


bado 15 de Febrero de 1969 — Página 5 


EL NUEVO EDIFICIO DE LA SUCURSAL DEL BANCO PROVINCIAL 


EN SAN LORENZO SERA INAUGURADO EL 7 DE MARZO PROXIMO 


precipitación 


Daños Materiales Provocó la 
Tormenta de Agua y Granizo 


no se justfl- 
s estancadas 
día en 
r de la calle Dorre- 
recientemente se 
Clio término a la construcción 


ELEC 


JUAN 


Entrada 
general 


$ 50 


Carrozas, Comparsas, Alegría y Humor 


i O: 
ll. isgs A 
IO :¿—ÁÑ 
2 La mn Los 5 € 
j 3 8 Le) E THE TE 
Le < BW LOS VA 
z a MALAS = 3 
2 — == + 
i o 
$ El <= $ 
ÉS E [e] 
A ? 
AL AIRE LIBRE EN 2 
BAILE... 


$1.N_ 4904 


DIVIERTASE Y CELEBRE AL DIOS MOMO EN DEFEN 
SORES DE VILLA CASSINI, TODAS LAS NOCHES, DESDE EL 15 
HASTA EL 23 INCLUSIVE... DESDE LAS 22 HORAS 


$ BM EDUARDO FERRONI 


HOY SE INICIAN LOS MONUMENTALES CORSOS EN 


Granadero Baigorria 


Con la destacada actuación de prestigiosos artistas 


|+500,000 en premios 
HOY EXCLUSIVO: 


CION REINA DEL CAPWAVAL 
Servicio de ómnibus especiales 
desde San Lorenzo y Rosario 


CARLOS CALABRO 
MISERIA ESPANTOSA 
L0S BOMBOS TEHUELCHES 


MARTES 18 
YUYU DA SILVA, HORACIO BRUNO 
(el correntino) 


SABADO 22 


ALBERTO LOCATI, CHICO NOVARRO 


DOMINGO 23 


LOS GOLDEN BOYS, YUYU DA SILVA 


INVITA: SEVEN UP 


CTUARAN 
OY MAÑANA 


helines E LOS INDOMITOS 
CARLITOS FESSIA 
mM TIPICA VICTORIA 


ENS 
GABUNDOS 


ANIMADORES 


CARLOS BURATTI Y LUIS A. VILLE; 


»..y como en años anteriores, grandes a 
importantes y valiosos premios... 


REGALAMOS UNA COCINA A GAS 


FF A A A A 


rra RT Y 


no 


TITS 


ESE 


NE 
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El popular conjunto The Tremeloes, a la iz quierda 


PREESTRENOS EN TRASNOCHE 


En función prog 


Lomo 


0.20 hora, 


Club 


-— Comienza el Carnaval con los Tradicionales 
Bailes de Provincial y Gimnasia y Esgrima 


co Sportivo Avellaneda; comienzo en L 
rado, CAOV. EN de Ja Sodlend 
de Mayo. Bella Zon: 1vál, UN CONCUTSO de máse 

Oeste, Hindenburg y Newell's| ras infantiles, de conjuntos 

a ricos, humorísticos y mu 

pa CORSO los que a 
parqua 1 A munic 


por 


sido se han dispuesto, AN 


premios. jurad. 
integ1 ado don los E 


vecia de Law 
, Luz Parga y, 


ente joven ql , Oroño € 


no es 


menos 


y Hervé Vilard, que actuarán en el 
Provincial. 


sencia 


de 


lcula, 


la por 


aduce 


carnaval es alegría en! 


HS 


extraordinaria 
presentación de 


salvatore 


a0 5 
» CLUB PROVINCIAL 
l no ha escatima | 


“Flit, Imbatible 


fiim nombrado “ 
Supremo" 


), Raffaella C: 
ancho, Pa 
fredo Marchet- 
principales. 


públi- 
ad de 
el caso de los 


mátic. 
cional lo 
en escenas de aven 
bles y EOS el 


mar esta pe- 
enta la a 


que ue. filma: 
Tecnirama 


a aquellos que 
po de producciones 
alos que siguen con rara fi- 
delidad- 


“DESNUDA... 


EN LA ARENA” 


“Denuda en 
film protagoni: 

¡'ha de estrenarse próxi 
mamente €n Buenos Aires pa 
Ya luego ocupar Uña 


CAJA MUTUAL 
OBRERA 


de Obreros y Empleados de 
JUAN SEMINO S.A.I.C.F. 


Como 
fue dirig 

Armendo Bó. quien además tu 
vo 2 sus órde un elenco 
integrado por Victor Bó. Jor 
ge Porcel, 1 del Valle, Res 
la actuación 
panameño 
La fotogra 
de Ricardo 


Fund. el 17 de Oct. de 1946 
CARCARASA F.N.G.B.M 


la sensación del momento + 


CONEXION N' 


CONVOCATORIA A 


tres. El 
en un 


He uqui un interesante entrevenimiento que traera a | compuesta por Humbe 19) Lectura del acta an- 
Ud. mensaje di Se trata de un rompe-cabezas |Umbriaco y Armando Bó. Isa te 
«numérico que deletreará su fortuna. Cuente las letras |bel Sarli interpreta a una jo 2) Aprobación Memoria 
de su nombre. Si el número de letras es de seis o más, |ven que, acosada por la socie y período 
quítele cuatro. Si el nombre es menos de seis, añádale | dad. debe rehacer su vida en 


papel 
izquierda a derecha y aparecerá el mensaje diario que le 


resultado será su 


todas las letras bajo su nú 


trae “El Pozo de la, Dicha”. 


PALACE — 5 200 cli 


y 201.0 


lador de Bosto! 


en. de 14 años) mu ren” (Proh, men. 18 años) REAL — $ si “Sangre en las con GODOY — $ 120 y 60 0) 
00 Ol ROSE MARIE — $ | z = as con Henry Silva; "2 | 1930 hs: “Duelo en el cañón 
AA 100 cli. 16 y 20 hs: Variedades |, URQUIZA — 5 150 ci. 19,15 hombre invisible' con Da:| del Diablo” con Sidney Pon: 
e Sellexs 16,30 “Escuela de va [15 "52 mill con n ón iela Bianchi "Plays roja" | tien; “Camino de Ja vengalk 
30: "¿Un dulce pa Rosita Quintana. | 154 Me “Cómo Diligencia. al Oeste' con Cornel Wilde (Proh. men| 24”, con Burt Lancaster y * 
-UN 0 Los amplia piarecitor |¿9a el mundo”, con Robert |Ven Heflin (Proh. men. de 14| de 14 años) regreso de los siete” con Yul 
8eb); ¿con tJacquellne Pisto? del paí (sin. restric) | Vaughn; “La edad dífi | años). > — | Brynner (Imc. men. 14 años) 
“Réquiem para Un dandy" » e. | (Proh. men. de 14 años Jltima cil!" ¡con' Lola: Albright (Prom | 22] A — $ 180 10 | — 
row (Proh. raen. de IMPERIAL — $ 230 SOL DE YO —+ 130.01 [Wen de 14: me men de 18 > tejano” con Au AVENID. Noche, a las 
de 18 años) cil. 18.30 y 21:40: “Espartaco” 1315 hs. (Noche 19.30 hs.) |9505) ¿ eS $ 150 y E ci lite Murphy; 17.50 y 21:55 hs: | 19:45 hs: 8 Menores $ 50 
) <irk gb nc. e E = " maple” SS .. da y lecio”, con Ginaj. a olimp. “E 4: s' con 
TO O (Inc, men: | EL CAIRO — $ 200 ell. 17.15 |“Peter Gunn en acción” con | —— | Lolobrigids; 2040: “Thunder | Réquiem para un Candy” Stewart A Sore 
EM] — : 1615 | de 14 añ y 20.55: “Amores borrascosos” | Edward Asner; “Los turban A le plo: “Thunder [aia Farrow (Pron m3n de| gor y 
mino del destino con Sandy Dennis, 19.15 y|tes rojos”. con Yul Brínner 'candiilo de Jos. d rio | ir taños) mer. “Del infierno a Borneo", 
SO e _ CAPITOL — $ 200 y 90 cll-|22.45: “La muchacha de la mo. | “Bandido. en Milán" c. Ñ A Ky cy o RR E A TO a meo 
| estrang í » la 3: ” (Pri á 5 Mills, 5 vi in Thatcher. “Gringo s 
A ES a O ¿quiem para | Sean. Connery (ne. men: de "RA — $ 180 cl 16.20| (Ringo en Nebraska), e, KeD 
(Proh: men de 13 Hoy, trasnoche, a la 0.80 (5 le [Pron men. con 2 Ed anio) a Cool || ABE vi Botes: Cartera 
de oro", e. Kim | 200 ell): “Crónica de un niño importa sí 'de 18 años) a AMBASSADOR — $ 150 0i| 1845 y 22:40 ' z 
LSO) - deis Dl un dandy” con Mia. Parte TELEVISION 
ABROJO (Proh. men. de 14 años) 


AMORELE! SANITARIOS 


GRAN OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIA 
Puerta placa standard 0.710 x 2 c/marco .. 
PLOMO en todos los 

aprobado por O. S. N. 
COCINA 3 hornallas, horno, parrilla en col, 
Juego BANO decorado, diversos col, desde . 
PILETA de acero inoxidable 50 x-32 cm... ” 


OSCAR H. AMORELLI y Cía. S.R.L. 


VISITENOS SIN COMPROMISO 


tipos y diámetro: 


9 DE JULIO 971 


número-clave. Entonces 


PARRILLA Y CHOPERIA 


a fue, com 


DE LAS GUAYANAS INGLESAS LOS FAMOSOS TAMBORES DE GASOLINA 


CARIBE BAND STEEL 


aveniga Bela 

y mierda puntual a 
tre las que se destaca una m A 
O e ORDEN DEL DI£ 


odía con el titulo del fiim 


39) Elección de la 
ción Directiva. 
araná, 18 de Enero 


anote Comi- 


mero-clave, de 


un paí. lejano. 


LIZ Y RICHARD 


Liz Taylor y su marido Ri 
chard Burton son esperados en 
ciudad tropical de Puerto 
lJlarta. en la gunda sema: 
de febrero según se anun 


WALTER GOMEZ Y SUS GLOBETROTTERS Y FRANCISCO PLANO 


EN EL GRAN COLMAO 
LOS CAVILANES DE ESPAÑA | 


S. GILARDONI 


Es'necesari 
tación del carnet 


$ 3.0100. | | 96 en circulos cinematográfl: ORQUESTA DE JAZZ FLAMENCO 
os , 
A o, [| CERA POLEAR a 
ca erto Vallarta se hizo fa: ) 
> 235300. [moso cuando la pareja filmó DES SUSPIROS DE ESPAÑA 


Soluble en nafta, aguarrás 
o querosene frios 


Lustra y encera sin 
oscurecer los pisos 


NA CAJA ENCERA 
HASTA DOS PISOS 
— Pídala a su proveedor — 
Fábrica: 
RIOJA 2918 - T. E, 39-4903 


allí “La noche de la iguana” 
en 1964. Después se constru 
yeron en esa localidad una re 
sidencia a la que van a pasar 
temporadas. Ahora Liz feste: 
jerá allí su cumpleaños en 
compañía de su esposo y amis 
tade. íntimos de ambos. 


2.400.— 


CONCURSO DE JOTA GRANDES PRE(ÍOS 
ANIMACION 


ALBERTO LOCATTI 


JORGE RAIMONDO y ARMANDO CABRERA 


HOY 


INAUGURACION ñ EL COLO N | AL” 


Club Atlético NEWELL'S OLD BOYS 


ATENDIDA POR SUS PROPIOS DUEÑOS — 


= NOS HSA9Y: 


By. RONDEAU 502 esq. CONGRESO 


AVENIDA 


“Mi nombi 


Gin 


PA; 1810 y 
, con Ro) 
de 18 
trasno! 


RALDO 
Cont. desde L 
bujos en e 
camello' 
Pato Loco, 
, con 


OFOCCO 


o PROGRAMA DE 


K”. con Cami 


0 , A LUMIERE — $ 150 cli 16 
o: nie LE DAMS ONA EN hs: “Boom”, con Elizabeth | 18.— (5) Hollywood en 00sto 
Blake (Prob cio? NECESITA => SEGURO!) S Ar ario eurbujas de, terror" e 
años). E UNA CUARTA, | y con Máurice Bonet; “Retrato | 19.80 (5) New York Polls 
Ls oNA. CO ) Sl ; de un rebelde”, con O. Reed Departament 
Ec De (Proh. mén de 18 años) (5) Padres. hijos y 1% 
ES (3) La nena 


Aron El interesante es: 


DESPEDIDAS - LUNCH. 
LAUDO 
ES ROSARIO 


BAILE MAÑANA 


SOCIOS Y DAMAS $ 


DESDE LAS 22 HORAS Y DIVIERTASE CON LOS REDONDOS DEL MOMENTO 


RESERVE SU MESA 


50.- NO SOCIOS $ 100. 


1.30 hs. 


e 
EN SU NUEVA PATA 
ETAPA DE 202 ! y 
SUPERACION £>0 GRANDES : 
z 


SHOWS 245 hs. 


y “Río sangriento”, con Kirk 
Douglas (Sin 1 B) 


BELGRANO 212 


TEATROS, CINES 


treno 


o 


na Lollobrigida 


solo"" (Proh men, 18 años) 


s 250 eli 


LA | PROGRAMA PARA HOY ' 


AA 2 Y 
GARDEL — $ $10 y 80 oli. (5) El agente de Cipol 


- JS 
5 INR 19:30 ho: ¿Viva la mafia”, con 21.801 (9) Show de Carol BO 
as 13 2% 2 artinelli; 16 y 1: “Un 
Y NS pacto con 14 muerte”, con G: a ESA, de 
! TO aharis; (Proh, D, a 
| E: ADS] 1. men. de 1/09 30 (2) Misión imposible 
Í 


(5) El repórter Esso 


A A A | 23.15 (5) Telenoticiero $ 
DIANA — $ 120 y-80 ci 20| 23:20 (3) Tropicana Club. 


hs: “El vampiro infernal c. 23.80 

. (3) Noticies 
Suzanne Kaaben; “Tarzán y la | 24, PE ner para mM 
selya negra”, con Lee Barker 20 yores 


el Pája 
gante”. de 
ón fallida”, El Í 


Ñ 


sides 
rroll 
Inter 
ma 
1400 


En 
dor 
«10s 
ala 
desc 
el 21 
esta 
victo 
ment 


Atrek, que Sigue Evolucionando, 
Capacitado Para un Nuevo Exito 


CHICOTE VA A BUSCAR SU 
CUARTO TRIUNFO EN SERIE 


CLORO 
LAS CONTRAS 


tiene la primera + 
oficial de car: 
p con la in- 
elementos 


puen cier 


lo muy bien. 


Eindo al npromiso: con en | y 


fayos que han hecho que sus 
allegados se animen a 
tarlos:a otros que, € 

«eje. son de n 

dé esto se ha-unido y 

giderar factib 

rrollo de ce a de trára t 
Intenso se arribe 
ma emotividad 
1100 metros d 


ATREK 


final de su 
cabo de sus 
recorrido, 


En La Plata' salló de 
dor Atrel 
os buenos dol 
a la cátedra. Lamothe 
descanso y € 
el animal se 
estado lo Y 
yictoria amplia, que s 
siente repite dejando 
5 que 1 


perde | 
ta 


en su eve 
jos son bueno: 
á este compromiso, por 
más bravo que 1 
con buen calafateo, lo cu 


BUTUM SON 
MAS SERIAS 


lace cree 


es una de las me- 
jores cart; nto. 


s de 
CLORO 

la repri 
compo 


2 en ésta, Cloro 
Mas 
a baja 


lo Pal los: 
nado en 


an carta como el mejor 


OTROS 
ndose los que 
Tribu 
1 5 cins 
is. nO Se 
omo en otras oca ys 
bien, ya sabe loque es 
tor a elementos como es 
tendrá que afrontar 
Tanto en: la corrida 
cla partida dejó inme 
1 y de allí sue 
Aman sed 


como. 


anda z mu 

por sue 
1 a como 
> cotejo que 


(1) 58 kilos. 
3 Beca (4) 53 k 
4 Pagania (6) 

Ganada por 1 12 cuerpo. 
Tiempo: 1'51” 1/5. No corrie= 
ron; Cortadura y Divorcia 

1.200 metros | 


. Nardi, $ 6.40 
jorra. Gris 


Tiem- 
¿Bio 


3/4 cpo. 
Noicomeron: 
Embrumée, 
ayanca, Recitada, 
Caudett, Gloria. de Roma, Teu 
cs y Cantimpla, Culdador: L. 
M. Pecci. 
3% carrera 2.200 metros 
1 PALIZA (1) E 
10.5 570 y 
9 Vanil 
$ Tacla 


Barita: 
Pa 


Acebo Apurará  |' 
a Hay Filete |: 


Solo cinco en la ini 


Que las 
Jas. Hay 
mai ol domingo, 
Más severas. 


llo su prepatación: y | 


5 fran carta, E la Par yn 
suya corre la posil ñ 
Atebo. Este vlene d 
de sus actuaciones en la rec 8 
te donde ganó en buena for. 
ma. Y 


2 Tallante (18) 
3P. 
4 Clear 
Tiempo; . No 
Morny, 


Frontíno, 
Luxe. 


3 


final enérgico; 


$ 10.80 

53 1(2, S 6,10 
de Honor (10) 54 3 8,20. 
ng (6) 55. 
Ganada por 1/2 pescuezo. 
corrieron: 
Chief, El 
Cocotte de 
J. R. Lofiego. 


Leso, O 
Ícote 
Cuidador: 


de cancha 
artidas an 


acblv! idad 


el 
se contre sad en la 
son loz que detallamos 


a medio corre 
sttucel en:38' 


109 METROS 


Barattucci y Ho 
R: Y. Ledesma en 
Discoverer N. 


Bonitita, 
Swed 
3"4/5 juntas; 
Juinteros 
Barattuccal' y 
R. V. Ledesma 
Leyland. Ba 


43"15 con 
faÁmato, Bara 
dejando bue 
F, Mal 
ajo erra 


ucci en 4325 
a impresión; Modoc, 
lonado en 442! 

o. 
00 M 


Korruno, 


TROS 
Cáceres en 52"2/5 


TRAJES Y VESTIDOS LIMPIADOS POR 


IMBROSCIANO 


QUEDAN IMPECABLES 


SAN LORENZO 


NO VIAJE 
ECON 


Adquiera su MO 


T. 28913 
E. 40873 


1368 


INCOMODO. 
JOMICE! 


TOCICLETA 


GILERA 0 Km 


por $ 


Ls MES Y 


4.715 


ANTICIPO 


MACCAFERR | cose 


Av. Cor 


—— in 


¡entes 575 T. 


E. 43720 Rosario 


:jercicios de hoy 


Torrevieja en 

Aejó impresión 

jronto su primera carrera. 

Lo puede hacer mañana en 

la competición de segunda 
hora. 


TOROTIMBA 


su debut 
que ganará 


o pudo ubicarse segundo 
1 estreno el rendidor 
Chicote. La performance dis- 
ta fu c0- 
MOcimie ncha 
lo el hijo de Trouba. 
su mejor estado y 
con la 
C a una seguidilla 
que al parecer promete aún 
continuar tres competicióne 
en serie dejando desde el 
to, en el cam 
tenían velocid 
se: que en la actualidad Chico 
te es uno de los elementos 
más aptos para salir dominan 


que 
ahora no es tiro breve la carre 
ra en que toma parte. Pi 

lo mismo le tenemos fe para 
un comportamiento jucido. En 
la corrida y en la partida gus 
tó mucho y en Ja emergeno 
nos mostrará si hay en él 
tudes de fondista como mc 
tró tener para clas de veloci- 
dad. La forma de en. 

ce que también en la 

to se 

entonce: 

tuar en 2100 metros. 


PUNTO ALTO 


16 en 1600 m 
$ les vino de un 
discreto Torotimba Luego de 
fall ro quedó parado 
enam 
se le han controlado pasi 
!s que y como 1 
rivales no.son de mucha ca 


quista de-su 
€n la inicl 


|. Barattucci 
lo: Raipur, 
y 


1.000 METROS 


Cintesdo, Carballada en 13" 
3/5 a palo errado; Legano. Car 
ballada y Divine Rigth, Ba 
yardi en 14"1U5 juntos; Zoilo 
Carballada. A Barattuc 
ci y Cumbador, Ferreyra en 
144/15 juntos, 


Cazando 
la Laucha 


LUNATIQ nda líndo en 
privado y podría darle buen 
alor al primer vale de la 
apuesta triple, 

—RUPATINI se “agrandó: 
en las cortas. Mucho ojo pues 
con él en su vuelta a las de 


PALICOS mejoro granue 
Atención que puede ser el gol- 


—TRIBUTUM nara el 
quite. Anda muy 
trenamientos. 


des- 
bien en en 


MARABU 


Tancacha Ganó 
la ra; en Rosario 


1% carrera — 550 metros 
1 TANCACHA (2) 60, J. P. 
Rojas, $ 15.70. 
netoso (4) 
mario (1) 60. 
(8) 60. 
Ganada por 1/2 percue: 
2. cuerpos. Tiempo! 
eron todos, Lla- 
5.20. Cuidador: P, 


60. 


550 
(71 50 ks. 
$ 2,80. 


Metros 
jockey 


Trincon- 
(5). Cul, 
dador; 


NEUMATICOS NACIONALES -DE PRIMERA CALIDAD, CON GARANTIA 
GRAN STOCK CUBIERTAS MICHELIN Y CINTURATO 


GOM 


Carlos 


Bacolla 


CUBIERTAS PArA AUTOMOVILES 


CAPITAN BERMUDEZ 


4 


PIGMEO 


Ganador en P: 
sta Pigmeo: y no h 


'mo vino a 


ga 
an 


la 


ultad en dejar lejos a o: . 


no estim: 
batan a Ol 


8* Folkt: 


nadore 
maron 


único 


dista 


obable que 


Candidatos 


1* Marecumbé 


Diamante 


de San Isidro 


Pucl 
chking 


Anda Sola 


- Swarthy 
Parfumeó 


edad yan 


ión muy 
pecíal de y 
ngo esta hija de 
e tercera de 
Los que pr 


1.800 Metros 


2 


2% CARRERA 


1 Pagana 56 


A LAS 135 
9 co 


Ch: 


1.000 Metros 


PROGRAMA OFICIAL A E 


EN EL HIPODROMO INDEPENDENCIA E: 


PRIMERA CARRERA 


4 últ. perl CABALLO 
1 Nardito 
2 Sufijo 

3 Acebo 
4 Hay Filete 
5 Realismu 


CARRERA 


PREMIO 


“GIBRALTA AR” 


DISTANCIA: 1.300. METROS 


COMIENZA LA PRIMERA APUESTA DOBLE 


PREMIO 
IMPLEMENTA 


R Con 


“GARABATO” 


LA PRIME: 


PADRE.MADRE Probabilld 
1 Puede ganar 
2 Ganó lindo 
3 El enemigo 
4 N, candidato 
3 Puede arrim, 


7 DISTANCIA: 


RA APUESTA DOBLE 


1.000 METROS 


PEN LAS 14— 


Ensayos y 


y Corrldas 


1 S, Rurla 
2 Torrevieja 


3 4 Athabas 
5 Dorosii 


Gutura! S 


PREMIO “GANADOR” 


COMIENZA LA APUESTA TRIPLE 


1 Debuta blen 
2 La enemiga 


3 Puede ganar 
4 Por la mont 
3 N. candidata 
6 Mejorará 
7 Debuta 


1.500 METR 


blen 


DISTANCIA: | 


3 Chanabcá 


5 (A. Lupín 


5 9 Facllonzo 5 
10 Cinteado 


12 Guayuco 
CUARTA CARRERA 


Es (Honv'rio 5 


8 11 G7 Chico 


Y Suárez 
XxX 


Baraltuc. 
Ferreyra 
Carbal'da 
Xx 


ES E ME 


00 


CONTINUA LA APUESTA 1RIPLE 


M Lie 

R Contino 

H Ramlrez 

B Morey 

A Falacios 
Id.. 

E Ca 


A —Á 


D TIME” 


1 Corrió lindo 
2 Es- yeloz 
3 N. candidato 
Puede zanar 
Ayudará 
El enemigo 


11 Se la 
12 Corrió 


DISTANCIA: 


corren 
mal 


1.300 METR 


1 Agitadora 
2 Tahua 


23 Huanorpé — 
374 The Proc 


105 Aduylla 
6 Parachute 


J Luo4 
M Tapk 
G Tavech: 


1 Puede arrim. 
2 Ojo ciesta 


o; Holm 3 Serla contra 
4 La enemiga 
5 Reprisa rez 
6 No responde 
7 St corre $ 


8.N candidata 


QUINTA CARRERA 


PREMIO 


“GRAMOFONO” 
COMPLEMENTA 


APUESTA TRIPLE 


DISTANCIA: 


1 Rupatini 
2 Realismo 


1] 


L Mago 
a dd 


[e e. .o e. 
AS 


5 10 Mugulrre 


56 
4 
56 


56 


Xxx 
Dudoso 


1 Punto alto 
2 Puede arrim. 


Soldado. Ofe 
Chava!-Realida 


3- Puede. ganar 
4 El=enemigo 


5 Es lance 

6 Reprisa bien 
S. contra 

8 N. candidato 

9 Cost, ganarl 


10 Puede repet 


RRERA 


DISTANCIA: 1.200 METROS 


DOBLE 


11 Caba 
Es Gltana 


. Grent 
Fearless 


8 Parndise 
Bonitlta 

8'10 Bengalosa 
11 Bubulina 


SEPTIMA CARRERA 


Medidas Precios 
* 96u6 


540 


vUU: 
SUL 


12 300 
Y.0U0 
3.3uu 
16.006 


415-500-19 
450-21 


650-16-6T Cam. 


T. E. 91228 (Directo) 


3 Palmito 


y Palicos 
5 Figolito_ 


6 Conatl 
Pirmeo 


Gordon 


“GUAT? 


MENTA 


runo 
Navarie 


F Chi: 


Garcia 


l Puede canar 
2 Es veloz 


3 Punto 


Ganó lindo 
5 Ojo clésta 


alto 


5 N. enndidata 
Puede ganar 


perla contra 


lindo 
miga 


Ganó 
La en 


2.100 METR: 


vanaldato 


Les gusta 
Es ditiojl 


Es difiril 
El enemigo 


ido 


TAN 
(Pirop 


Y Tríbutum 

10 B. Cry 

1 Saroy 
312 (Cloro 

13 (Chicote 

14 Cenlito 


PIO Doc toro» 


1400 METR 


A LAS 


18.30 


voluntad 


A LAS 


Resumi 
F Donadio 


anoidato 


El 
Correrá 


enemigo 
bien 


Anar 


$ Gr 
Es lanco 


MeJorará 
Es Aiticl 


2 Serlo 


rival 


Es dificil 


19.15 


sE arta 


ganado, sino 
luz. Conoce 


el 
nada improbable que pas 
tuviera que apelarse al 


Otra lord Brava se va 


moda 56 no correrá 
e 56 ¿ 
Dominguez 


y 56 nO correrá 
rella 56 Galepp' 


CARRERA — 2.400 Metros 
A LAS 14.40 


Pauleau 

Etihart 
Amigos 56 Ourál 
cho 56 Saav 


o 56 Tárago 
CARRERA — 2200 Metros 
A LAS 15.25 


(Comienza la apuesta triple) 


1 Hay Loca 57 no correrá 
u Esperanza 55 SanguitH 
3- (Comadróna: 54 Jara = 
4 (Cumparsita 31 Iglesias 
5 Placentera 53 Echague 
6 Anda Sola 52 X X 
/ Black Girl 51% Pérez 
Jedette 51% no comera 
DE Orden Real 51 Prieto 
10 R ina 51 Bustos 


atuelje 50 Encinas 
13 Caudette 49 no correrá 
14 Sepaga 48 Péreg 


* CARRERA — 200 Metro: 
A LAS 16.10 


55 Torres 
o 55 Rodríguez 
$ Etohart 


6 an — 1200 Metro 
A LAS 16.55 


(Continúa la apues 


1 Neurólogo 57 Faj 
2:05 


Encinas 
5 Nardi 


n 51 Centeno 
51 no correrá 
1 Pérez 
de 48-Wals 
CARRERA - Ep Metror 
A LAS 11.4 


Compiemuonta la apuesta 
triple) 
1 Té 


57 Galeppi 


> COTTerá 
Ibarra 
Risueño 57, Mezzotera 


56 Ciafardini 
Calvente 
56 no correrá 
2cincha 56 no e 
36 Camo; 
$6 no corre 


a 


a 


PR AS 
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El Five Auriazul se Consagró Campeón 
del “Selectivo” al Derrotar a Provincial [| - 


Le Bihan fue la Figura de 
que Ale: anzó un T 


pesar noche tor: goleadores a 


un Lance 
'ámite Interesante 


elemen- , ¡Intentó jugar más la pelota 


los designados 
E el cotejo que 


an los 41 puntos que marcó para 


Policía en a A y 


tos: 
ROSARIO OE 
Cilace (20), A. Ludue 


RAL: E. 
a (3) 


V. Le 
JA Boccia (8) 


Bi 
R. 
. Scarabilo (6) 
2), R. Peche 
(2) R 


ermele 


Dentro de un e 
protestas di 
público auríazul 
por ver que 


lima hostil, 
parte del 
indignado 


nista de 
o el en 
su inicia, 
interesante No 
idad que exis 


0 que 
resultó 
solo por 


De ellos fue 
fral quien tomó la iniclativa 


sus hombres anduvie 
bien bajo los tablúa Y 
la medin e cía. lo que 
hizo exigir q Provilcial- que 
por otra purte respondió cun. 
acierto donde el trabajo de 
Lus-«Uscrejla secundanoo 2 
Le Bihan le duda sus fru- 
Los. 


se jugó hasta el termt- 
no del primer periodo, tauro a, 
tanto y donde todos los ju 
gadorés pusieron su maximo 
fervor dentro del campo, 
e que sumado a 
buena labor de los ar 


una 
bitros hizo que se ¡egaran 2 


presenciar veintgs minus 
die basquet quízus como hm 
cla mucho tiempo Mo se hu 
bian podido. ver: 

DECAE EL MATCH 

La segunda etapa uesgra 
ciadamente Mo fue lo mi> 
mo. Hubo  Vari0¿ motivo» 
que hicieron cámbiar el rit 
mo del encuentro, La vibra 
cion se mantuvo aunque o 
se jugó en la misma 1orma. 
reanudó cOn ja llegada 


tido final cuando el 
mente al jugador 
Luego, - otros hechos - 
sin alcanzar el 


demostraron 
grado de responsabilidad y 


nh el Centro de 


por cierto fuera da lugar, se registró momentos antes del par, 
á nota gr 

por ser éste directivo de Rosario Centrai 

lamentablemente que nuestro público todavía sigue 

conducta. que 


ica- ri 


minó severa, 


debe observarse en todo 


espectáculo_deportivo. 


Penúltima Jornada de la 


en los primeros 
provechando in 


Deberá Jugar con Central 


fo por 
finalista 
Centra. 


do sa lluvia lo que hizo te 
mer por la. Suspension. Mn 
ese lapso ,afloro la caiidad 
de un jugador. como Victor 
Lo Bihan quo: tras un co 
mienzo «lgo. nervioso consi 
guió atemperarse y pasar a 


de un primer tiempo 
acelones le co 


vor blemente 


gundo par 


Zllo no duró mucho y 
torneo 


la reacción provincialis 
no se hizo esperar y fue 


pondiero 


el desarrollo 
lo y solamente 1. 
de Alfredo M 


y dificil para Sport; 


jugado con mu 
dad, produciéndo 
de sumo in 


rio Central mostró 
más serenidad que su rival. 


conseguir hasta cuatro. tan: 
tos a su fayor volviéndose 
posteriormente e la igual 
uad en muchas oportunida 
des. 

Al promediar la ctapa Pro 
vincia que había sufrido la 
salida de Scarabino el mi 
huto por cinco. faltas, vio 
resignar posiciones por-la 
ausencia de Estrella por el 
Taismo motivo (13 minutos) 
De todas maneras el con 
junto rojo hizo lo imposible 
por jugar de igual a igual 
y lo consiguió aunque en 
las instancias finales Rosa 
rio Central con més seréni 
dad llegó a obtener el trivn 
o... 

En general un buén par 
tido, principalmente el perio 
do de apertura en el que la 
victoría que pudo: haber co 
rresponidido tanto a uno co 
mo otro equipo. Provincial 
Do la alcanzó por haberso 
quedado sin gente, 

VICTOR FAUCETTA 


cuarta fecha de la rueda inl 
clal en el campeonato superior 
de la Asótiación Rosarina de 
Béisbol, con un programa de 
especial inberés, 


En las instalaciones del Club 
Provinejal se jugarán dos co 
tejos. A las. 9, se enfrentarán 
Argentino: y el puntero invicto 
de la compstencia, Newell's O. 
Boys, slendo el umpire Miguel 
Tallarico. Es evidente la im 
portancia de este cotejo ya 
que sí bien el lider tratará 
de mantener sus posiciones, es 
notoria que ésta será una res 
ponsabilidad que le pesará en 
todos los órdenes. Argentino, 
por su parte, com mayor tran 
Quilidad, pero con el pensa 
miento en lograr un triúnfo 
de resonancia, está capacita 
do como para ofrecer una ra 
sistencia pronunciada. 


A las 16.30, dos fuerzas pa 
rejas se oponúáran, tales los 
casos de Rosario Central con 


Seis Cotejos por 
la Copa Argentina 


Serán seis los Cnouen tros 
que por la segunda rueda de 
la “Copa Argentita” se juga: 
rá esta noche en el interior 
del país. Además del gran clá 
sico del fútbol rosarino. que 
se librará a partir de las 2040 
en el parque Independencia. 

En Saita, Altos Hornos de 
Zapla Cotejará con Atlanta 
con el arbitraje de Alberto 
Ducatelli; Angel Norberto Coco 
rezza será el encargádo de di 
rigir el match-que sostendrán 
en Córdoba, San “Lorenzo de 
Almagro y Argentino Juniors 
En San Juan, Chacarita Ju 
niors enfrentará a Rácing 


Ciub, de Avellaneda con el 
contralor de Guillermo José 
Nimo En Santa Fe, Colón rc 
cíbe a Independiente; de Ave 
Naneda. ANí arbitrará Luis 
Spínetto, Por último, Lanús 


con Guaraní Antonio Franco, 
de Posadas, y la dirección de 
partido que 


José Filachionc, 
tendrá Jugar en 
Chaco. For Ev 
cia, por haber sido 
da: la del Guaraní. 

El cotejo que debían soste: 
her Huracán y Platense, ha 
sido diferido para el jueves de 
la semana próxima y será el 
encargado de arbitrar la bre 
ga, Jorge Alvarez. 


PERA 


tienen igualdad de merecimien 
tos y Asociación la fecha an 
terior estuvo en condiciones de 
vencer al puntero, mientras 
que Rosario Central derroto 
Sin atenuantes a Gimnasia y 
Esgrima. 

El progrema se completará 
e las 16.30, Jugando en el 
parque Independencia Gimna 
sla y Esgrima con Provincial, 


10 anto de y aos i como en pocos minutos | ser figura prilcipal del E Cata 
nó, y en forma entusizs | Y POr primera vez en lo que | match. La actuación del | 
POLICIA toda vdltares a del match, consigui mencionado elemento, permi dl 
SPORT" E eo Eonia de | Parejar y pasar a ser gana tó a Provincial remoríar e x z 
a A parcíal (1917). Esto hi | un resultado hasta esos mou Mañana en distintas can| Asociación Japonesa, con clya Jas órdenes de Lelio Beve 
zo que al encuentro fuera mentos adverso y llegar a | chas locales se realizará la| juez Manuel Escalante. Ambos | ri 


programa sl 
Rosario Centr: 
Japonesa, Ricardo 
Bórmida, en cancha de Pro 
vincial Gimnasia y Esgrima y, 
Provincial, árbitro Carlos Co 
TICA. 


Asociación. 


Diertas DE ROBEL 
y Siempre ROBEL 


2.990 cuomsas 5 
BERMUDIANAS 


Mangas cortas y largas. 
MODERNAS - PRACTICAS 


Gustos scbrios y AL ME- 
JOR PRECIO DE ROSARIO 


VAQUEROS 


FAR WEST AZUL, ARENA, 
CELESTF, y también FAR 
WEST SUPER 
Famoso COWBOY tipo 

americano, 


4 a 14 años, $ “300. 


y en los t. 38-50, $ 499, 


CAMISETA $ 89.- 
Sin mangas, p/hombre 


POLO 


AZUL - CELESTE - ARENA 
ANATÓMICO, 


e 


AUTENTICOS 


LEE ¿zu 


Bajo licencia de THE H, D. 
LEE COMPAN Inc. 


TOM MIX 
AZUL, tres cos- A99.- 


turas, A... $ 
RINGO WOOD $ 499. 
Celeste - Azul + Arena 
Talles del 38 al 50 


CAMISA Poliamida 100% 
Mangas paa A50.- 


p/hombre, 


— DRUMOND 


$ 1.390 


Negro += Blanco - Arena 


SHORT BERMUDA 


s 299 


o con elástico, $ 149,=| Variados Colores 
"LA FLORIDA PARA HOMBRE PANTALON 
: S, R. L. a Pople 2 x 2, 
IÓN UR os ARTE MEDIAS STRETCH 4 qe 98 ar 56, $ 690.- Ri 
aproveche para ver y oir EXTRAORDINARIA C AR SCA para hombre, $ 49, EEES 
en Rosario el más importante Se convoca a los socios = 


ESPECTACULO: DE PARIS 


de Transportes La Florida 
S.R.L. ala Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria para 
el día 7 de Marzo 1969 a 
las 11 horas —primera ci- 
tación— y'a las 18.15 ho- 
ras del mismo día segunda 


Salta 2030 - Moreno 50 
— Rosario — 


49, 


AAA nn 
Camisas Lavi-Listo, Seres, 
Van Heusen, Castelet, Van 


PAÑUELOS, $ | 


$ 1,490 


Todos los Talles 


e Hans, Perfecta Lew, Mc, 
means gs tt | [|| UnuDADES USADAS at ROBEL 
A » 4 1 'votal, iploma- 
PA are siguiente Flat 1500-G Familiar. 56 do, en Poliester y Poliami- p 
no een itroen 2CV 61/63/64 7 65 da; y para sport gran Y SIEMPRE 


Citroen furgoneta 62 .. 
Flat 1500 
Fiat 1100 62 
Renault Gordini . 
Estanciera Ika rura! 
Estanciera furgón Uti 
Flat 600/D 62 

Rembler Classic 660 
Siam Di Tella 1500 . 

Bergantín Ika 
Raneult Dauphiño . 
Cisitalia 
N,S, U. Prinz 


surtido en camisas ra 

das a cuadros, a lunares, 

estampadas, con cuello 

londinense, Francés, cuello 
corto o largo. 


en r del señor Au- 
gusto Di Pangrasto 
(por renuncia). 

2») Informe. de los geren= 
tes en 8frcicio, seño- 
res Gelini y Lemos. 

3%) Estado Económico y 
Financiero de la Em=- 
presa al 31 de Diciem- 
bre de 1983. 


JUAN GELINI 
LUIS. A .LEMOS 
Gerentes 


ROBEL || 


ENTRE RIOS 852 


CAMISA POLIAMIDA ENTRE RIOS 985 
ENTRE RIOS 1121 


M l 
Cra 0 $ 390.- ENTRE RIOS 1115 


para niños, 
ESTAS OFERTAS SON VALIDAS UNICAMENTE 
PARA El LOCAL DE ENTRE RIOS 1121 


a - 


a RN 


SABADO 15yDOMINCO 16 
PARA COMODIDAD DEL PÚBLICO ACTUARA: 


En la zona norte: en el parque independencia 


ROSARIO — GIMNASIA 
CENTRAL ESGRIMA 


PARRILLA GRAN PARANA 


ATENDIDA POR EL SEÑOR N, SERENELLI 


Del Estatuto Soclal: “El 
quórum necesario para de- 
liberar será de la mitad 
más uno de los socios, En 
el caso de no contarse con 
quórum a la primera cita- 
ción, se efectuará de igual 
manera una segunda y si, 
transcurrida una hora des- 
de la determinada en la 
segunda citación no se ob- 
tuviera el quórum, se deli- 
berará. validamente con el 
número de socios que se 
encuentren presentes. 

Rosario, 12 febrero 1969, 

Ny 1597 14-15/2]69, 


RANAS 


LIMPIEZA, TEÑIDO 
Y CAMBIO DE 
A |RIBETES EN EL DÍA 


M3 NDID IN MARTIN 2099 


7E.811966 
Av. Sorrento esq. Mazza-Rosario 


Duranto las festividades de Carnaval permanecercmnos abierto. 


DARA 


GRAN 
TINTORERIA 


sz, 


GRAN SALON CUBIERTO 

PARA DESPEDIDAS, CASA- 

"MIENTOS, COMPROMISOS, 
ETCETERA 


ESPECIALIDAD EN 


PESCADOS DE MAR Y RIO 
MARISCOS 


y todas las noches 


MONUMENTAL 
PALCO 
o 


SALON 

MUSICA BEAT 
los grillos 

; los. n 
dos griegos 


.. 
PATIO DE 
TANGO 

ariel cumpos 


raul angelo 


fo 

Y FOLKLORE 
maria ¡ose 
raúl quintana 


e. 

COLMAO 
casaloma 
(azz casino 

frex ale» 


¡COMEDOR 
'ACUATICO 


¡RESERVE YA..] 
SU MESA 


SABADO 15 
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La Intervención en AFA dio a Conocer el: 


Nuevo Régimen Hara Ascensos y Descensos 


C. FEDERAL. 
Poco más de uns semana de 
la Iniciación del campeona- 
to Metropolitano, 
vención: en la Asociación 
del Fútbol Argentino dio. a 


conocer” la reglamentación 
Que: regirá el juego de 
Censos y di 


mera divi 


De las disposiclones adop- 
tadas, y tal como ya so hu- 


disputa 
años co; 
económico 
ciones que 
mismo 


llos conjunto: 
clasificado; 


'm parte en el £ú 


ipantes, en. 
e que también Inter 


1 juntamente con 


equípos 
una d 


anterior— éste automática- ¡ los “siete primeros 
mente á al Naciona] y | en el torneo Metro: 
o torneo no se | del año próximo. 
Finalmente, 
is equipos tan- mos del- Reclas: 
mos de cada | tamente con 


ocupen los primeros lt 
en primera * 


cación, en una sola 
y en canchas 


rueda 
neutrales, y 


El Púgil 
Enfrenta 


MEXICO, 15. — En una 
velada de jerarquía Interna. 
cional volvera a presentar- 
se esta noche frente al pú- 
blico mexicano el destacado 
boxeador argentino Hugo 
Rambaldí, cuyo debut en 
tierra azteca constituyó una 
sorpresa de proyecciones, co 
mo que en el mismo derroto 
por knock out en menos de 
un asalto al crédito mexi- 
cano “Chango” Carmona, 
que venía cumpliendo una 
seguidilla de. triunfos im- 
portante: 

Rambaldi enfrentará esta 
noche a otra figura de reso 
nancia mundial, Alfredo “Ca 
nelo” Urbina; frente aquien 
intentará repetir su exitosa 
performance anterior, de ma 
hera de poder seguir esca 
lando posiciones an. ls aspi- 
Taciones que allenta de lle 


Anoche no 


Rambaldi 


a Urbina 


los planos mas dest 
en el ámbito inte 


Constltado el boxeador 


rosarino sobre si le preocu- 
paba el match con Urbina, 
señaló: “Dijeron lo mismo 


de Carmona y 
vieron qué p 
é los 
público 


ustedes ya 
Nunca ol: 
cálidos aplausos 
mexicano, que 


del 
me ovacionó pese a.que su- 
peré a 
de 


su ídolo. Fue uno 
los momentos más me- 
de: mi carrera y 
rataré de no defrau- 
rindándole un nuevo 


triunfo”. 


En 
che 


la, velada de esta 
también - se 


no 
entará 
Nápoles 
na asistirá. Chart 
chal Chionol, quien dentro 
de algímos días le dará la 
revancha a Efrén “Alacrán” 


Torres por el título 'mun- 
dial que dejara vacante el 
argentino Accavallo. 


Hubo Boxeo 


Como consecuencia de a 
lluvia que se desencadenó 
sobre nuestra cludad en las 
últimas horas e la tarde de 
ayer, las autoridades del 
Naró Club resolvieron la 
suspensión del festiva] pugi 
lístico que se había dis 
puesto, y en cuyo combate 
central iban a enfrentarse 
los púgiles de la categoría 
mejdiano juniors. Andrés 
Martínez y Manuel Arella 
no. En principio nada se 
resolvió sobre la fecha que 
tendrá Jugar el mismo, pe 
to se estima que podría ser 
entre el jueves o el sábado 
de la próxima semana. 


En Santiago Logró 
Ganar Boca Juniors 


SANTIAGO DEL ESTERO, 
15. — Adelantando su cóom- 
promiso correspondiente a la 
segunda rueda del certamen 
“Copa “Argentina”, Boca Ju- 
niors se presentó en esta ciu- 
dad y derrotó por 4 tantos 
contra 2 a Sarmiento, equipo 
local, 

Mucho costó a los boquen- 
ses vulnerar lá defensa de 
armiénto, hasta que a los 35 
llo en jugada' personal lo- 
gró la apertura del marcador. 
Poco después Nicolau de tiro 
libre y nuevamente. Novelo: 
más tarde, pusieron el marc 
dor favorable a Boca Juniors 
por 3 a 0 

En la segunda parte aumen- 
to Nicolau para Boca Juniors 
pero sobre el final Gramajo y 
Tévez, descontaron para el 
bando santiagueño. 

Fue árbitro del match An- 
gel Oviedo y los equipos se 
alistaron de la siguiente ma- 
nera; 


ÍTO: Barraza; Gal- 
Romero, Luna, 
Caro, Benegas. Macció, Rojas, 
Gramajo y Tévez: 
BOCA JUNIOR: 
Meléndez, Marzolin), — Raspo, 
Rattín, Rogel, Coch. Medina 
Novelio, Nicolau y Madurga, 


Nacional Derrotó a 
Peñarol Fácilmente 


MONTEVIDEO, 15. — Los 
clásicos rivales del fútbol orien 
tal tuvieron 4 su cargo la 
disputa del encuentro final 
del torneo 111 Copa Ciudad de 
Montevideo, que se Jugó en el 
estadio Centenario, ante una 
crecida concurrencia El triun 
fo le correspondió a Nacional, 
que doblegó ampliamente 1 
Peñarol por 3 tantos contra 1, 
luego de estar en ventaja al 
término del primer blempo por 
320. 

Arbitró el señor Otero, de 
la Asociación Uruguaya de 
mútbol y los elencos se alls 
taron de la siguiente manera: 

Nacional: Anchettl. 
Emilio Alvarez Mon 
tero Castillo, Mujica, Cubilla, 
Prieto, Cello, Maneiro y Es 
párrago, 

Peñarol: Solimando; Figue 
roa, Varela, Forlán Goncál. 
yez, Caetano, Abbadla, Rocha, 
Coltez, (Rojas), Onega y Jo 
ya. 


RMI 
án, Concha, 


Roma; 


Comunicado 
Policial 


La Jefatura de Policía, 


ante la nueva confronta. 


pue A partir de las 20 y 40, 
o e A pos 544 | ahora en el estadío del par- 
ua e que Independencia, volverán 

osario Central, a enfrentarse esta noche los 


equipos de Newell's Old 
Boys y Rosario Central en 
el match de vuelta corres- 
pondiente a los octavos de 
han adoptado las medidas | | final de la Copa Argentina. 
necesarias' para: teprimir] | Este compromiso, al Igual 
todo acto de “incultura o] | que el que disputaron am- 


pecial a quienes con 
curran al estadio del par 
que Independencia, que se 


pretensióntaci0a el] | bas formaciones en la no- 
oÑién? che del miércoles último, 
Se destaca espacialmenj | AParece rodeado de una ex- 
te que se reprimirá conj | Pectación inusitada en ra- 


zón de contarse con distin- 


la acción de gru 


pos de' personas, que /'con tos factores que contribuyen 
de inculliraro flltba a realzar las perspectivas 
a Geséras | | del lance, más allá de lo 

ADO VOQUEn; 1 que éste de por sí ya tiene 


l'ingreso al estadio, 
e terlor del mismo 
o a su egreso, 

Los alborotadóres e ina: 
daptados serán inmediata. 
mente detenitios, y puestos 
a disposición de la justicia 


como motivo de inter 

Es que encontrándose los 
dos conjuntos en las mis- 
mas condiciones de hace 
tres. días atrás, arriban a 
este compromiso con la ne- 
cesidad imperiosa de definir 


una posición, detalle éste 
que podría surgir de la su- 


competente. 


Digno Broche Final Tuvo 
el Certamen de Natación 


En las instalaciones del Club 
Provincial se cumplió anoche 
la jornada de clausura corres 
pondiente a los campeonatos 
rosarinos que para cadetes, £i 
nalistas “A" e individual med 
ley menores hizo cumplir la 
Asociación Rosarína de Nata 
ción. Esta última, al igual 
que las reuniones anteriores, 

izada con el re 


bleciéndose dos nuev 
nacionales y 
Patricia López M 


e en una de 
g salientes de 
este concurso tuyo/2 su Cargo 


al *fijamiento de Una nueve. 


marca nacional para los 800 
metros libre mujeres Cadetes 
con un tiempo de 10m. 47,78., 
en tanto que el otro Técord: 
para: 105” 200 “metros. medley, 


cargado de bajar la marca 
provincial de los 200 metros 
medley varones ¡menores con 
un nuevo registro de 2m. 45,45, 
Los resultados generales re 
gistrados en ésta última reu 
nión, fueron Jos siguientes: 


mujeres juveniles; con un tiero 
po. de 2m:-55/9s., Leopoldo Ma 
chado por“su parte fue“el en 


PROSIGUE LA 


800 metros libre mujeres ca 
: [COPA DEORO lina ss 
ñiz (GER), 10m..47,75. (nuevo 
récord nacional); 100 metros 
Esta noche se cumplirán , VArones, 


19 Carlos Lo 
dos partidos cor 'espondientes ¿ a 
ul certamen ' “Copa de Oro” 


ganiza el lo de Pa 
riodistas Deportivos de nues (GER), 
tra ciudad. pecho varohes cáxtet 
En Chovet, el -local -S:a n |:tor Bofeli-NOB)-1m. 21 


Martin; buscará el desquite an 
te Argentino, de Firmat, ga 
nador por 12 0, en el cotejo 


metros pecho mujeres 
les “A' 1% Andrea Bertoletti 
tNOB) 27,25.; 25 metros al 


de ida. da varones infantiles á 
Mientras: que Sportiyo, de | cardo Medina (GER) 26.75.; 
Rufino, también buscará. una | 200 metros individua medle: 


varones menores, 19 Leopoldo 
Machado (NOB), 2m. 45 
(nuevo Yécord provincial) In 
tento-de récord 200 metros 
medley, mujeres juveniles, 14 
Grariela Cadierno (GER), 2m. 
55,95. (nuevo récord nacional); 
Posta 4x100 metros, 4 estilos, 
mujeres cadetes, 19 Club 


rehabilitación, al recibir en su 
estadio a Sporting, de Corral 
de Bustos, ganador por 7 a 1, 
en el primer partido. Ambos 
encuentros tendrán carácter 
de defínitorio, 

Se confirma nuestro adelan 
to exclusivo “cuando —informá 
ramos sobre" el rival*de Rosa 


vio Central” para la” segunda | vincial (Mar 

rueda. No es otro que Belgra | Agúero y £ , 5m. 5 

no; *de+Arequito; El 27 se ju | Posta 4x100 'metros, + es 
gatá el/primer-match, en: Are | varones cadetes, 1? Newell's 


Olá Boys (Lorente, Bofelli, An 


quito-y la revancha: en Rosa 
y aré y Ojeda), 4m. 59,25. 


río. el 4 de mar 


9 HORAS 
SAN LORENZO 


DOMINGO 16 
EN DORREGO 745 


JUDICIAL 


CORRALON COMPLETO 


Caja de camión— Caños todas medidas — Báscula 2.000 

Kg. — Chapas fibrocemento — Tirantes — Tablones — 

Piletas para Cremerías -grandes Tambores de 200, 

100 y 20 litros. — Carrocería Micro Ford 46 — Hierros 
T.— Lotes de lastre y 50 lotes más, 


SIN BASE 


Orden Juez Departamental San Lorenzo 
'T. E. 2842 San Lorenzo — T. E. 814534, Rosario 


Inf.: 


MIERCOLES 19 16.30 HORAS 


JUDICIAL - SIN BASE 
FABRICA DE CALZADO COMPLETA 


En Cochabamba 357, Rosario (local cedido). 
Orden Juez Primera Instancia 4a. Nominación 


ay que uno pueda 
mostrar sobre el otro, o 
nueva 
aquellos 


que' serán amados ad 
nír la lucha mediante 1 
ejecución de tiros penales, 
circunstancia es. la que 
desde ya está acordándole 
a Ja lucha un atractivo 
fuera de lo común, toda vez 
que en esta emergencia que 
darán de lado las especula- 
tanto uno como 
deberá brinda 


en 


puedan 
terminar la victoria 
En ese aspecto Rosario 
Central mostró mucho más 
afán en la noche del miér- 
coles, pero sus delanteros, 
a despecho de la mayor po- 
sesión de pelota de que hl- 
cieron gala, adolecieron de 
la capacidad suficiente pa- 
ra desbordar una defensa 
que se debatió estoicamen- 
te. Todo lo contrario ocu- 
rrió con Newell's, cuyos de- 
lanteros lejos estuvieron de 
rendir en la medida que se 
lo exigía el compromiso, de- 
talle éste que deberá variar 
indefectiblemente esta  no- 
che porque de lo contrario 
habrán de verse esfumadas 
las aspiraciones que animan 
ágiles respecto a prose- 
en la disputa de la 


Este nuevo compromiso 
originará posiblemente al: 
gunas variantes en la for- 
mación de los dos equipo; 
las que de seguro 'acordí 
rán a los mismos una mi 
yor dosis de posibilidades 
1 el caso de Rosario Cen- 
por ejemplo, que seña- 
a reaparición de Alberto 


la 


Sn sí: como fambién 
el de Newell's, donde el 1 
Roque Av allay 


constituye un motivo de 
tisfacción _ya ' que con €l, 
también Newells contata 
con una permanente pre- 
sencia de gol. Por otra par- 
te la dirección técnica dis- 
puso la inclusión de Marti- 
noli en el plantel y no se- 
ría de extrañar que éste 
fuera ubicado en el extremo 
derecho del ataque en lugar 
de Prougenes, quedando co- 
mo duda final la designa- 
ción de la casaca número 
ocho, para la que en prín- 
cipio aparecen los nombres 
de Ibáñez y Fernández, res- 
pectivamente. 

Quiere decir entonces, que 
las circunstancias están da 
des para que la de esta no- 
che constituya una fiesta 
del fútbol rosarino, por 10 
que cabe aguardar que Co- 
mo complemento indispen- 
sable, el público sepa com= 
penetrarse de la responsa- 
bilidad que le ste y Ob- 
S rve a través de todo el 
comporta= 
lógico en este tipo 
ciones. Para N 
empate del miér= 
coles prácticamente supo 2 
triunfo y es por ello que 
hoy tratará de aprovechar 
su condición de local para 
tratar de establecer una su- 
perloridad, deseo te que 
también ¡habrá de ser ani- 
mado por los hombres cen- 
tralistas, ante el recuerdo 
de la mejor predisposición 
que observaron en el cotejo 
anterior, Es por ello que 


spectáculo el 
iniento 


Newell's. y Genta Serán Actores 
de un ptray: yente Partido Revancha 


ambas hinchadas tendrán ia siguiente: 
motivo suficiente para ha- NEWELL/S OLD BOYf8: 
cerse pres n elevado | Traverso, Ramírez, Romero, 
número, allí la pré- Musante, Zanotti, Ibáñez o 
dica para que tanto una Fernández, Mori y Montes; 
como otra se muestren a la Prougenes o Martinoli, Ava: 
altura de lo que debe ser lay y Bezerra. 
un acontecimiento deportivo. ROSARIO CENTRAL: 
El árbitro del partido se- Carnevall, Fanesi, Poncini, 
rá el señor Juan Carlos Mesiano, Sesana, Bustos, 
Rodríguez, y la probable Griguol, Gómez, Gennoni, 
formación de los conjuntos, Bedogni y Gramajo. 


ANTONIO 


MONDONI S.R.L. 


CAPITAN BERMUDEZ T. E. 91-336 


EXISTENCIA DE UNIDADES USADAS 


ESTANCIERA IKA ... 1965 
ESTANCIERA IKA ,.. 1962 
CROSS COUNTRY 660 . 1962 
CROSS COUNTRY 660 . 1964 
GORDINT-IKA A 1965 
GORDINI IKA 1965 
GORDINI IKA ..:... 1965 
RENAULT DAUPHIN 1961 
JEEP GLADIATOR 500 1964 
RENAULT 4-L e.oconensoracoo- 1964 
RENAULT 4-L oocororommmaco» 1964 
Y 
FORD Vice 
VALIANTIIL seosonocineoinosos 1960 
PICK - UP CHEVROLET - 1961 
AA aa . 1954 
OPEL OLYMPIA REKORD .... 1960 
OPEL OLYMPIA REKORD 1956 


ANALISIS 


SANTA FE 2172 
T. E. 41735 


Dr Juliá 


CLUB ATLETICO 


NEWELUS OLD BOYS 


NUEVAS PLATEAS ALTAS TRIBUNA SUR 

Adquiera su asiento inmediatamente y podrá observar 

el próximo 
CAMPEONATO METROPOLITANO 


Desde la primera fecha se habilitarán en ese sector 
440 comodidades en forma provisoria hasta contar con 
las instalaciones definitivas. 


SOLICITE SU ABONO POR CINCO AÑOS 
45.000,— PESOS 


que podrá abonar'en 10 cuotas mensuales y consecutivas 


le $ 4.500.— cada una. 
HAY MUY POCOS 


¡APRESURESE!.... 
ABONOS EN DISPONIBILIDAD 
LA GERENCIA 


AHORA PARRILLA BAILABLE 


EL 


RINCON 


EN LO MAS PINTORESCO, DE ROSARIO 


ALEGRIA COLOR HUMOR 


Esmerada Atención 


BAJADA GALLO Y 


AVENIDA COSTANERA, 


ROSARIO 


CArMaVaL» 
PEOVINCIOL 


O GARGANTE 
9 NARIZ, 
e opos 


CRONICA 


Fundado el 2 de ¡Mayo de 1914 


Reg. N: 
ROSARIO, 


bado 15 de 


, de la Prop, Int. N* 973,401 


Febrero de 1969 


BOGLIONE £ COVELLI pre. noca 196 


Todos las procueros 
A PIRELLI on sus 
distribuidores: 


MITRE 739 


| 


LORENZO> ESE FUE (consoórma- | [re paré eL 
VA BESO TE> [RESTO CUANDO 
DEMASIADO L REGRESE Jí 
lY. DELA < 
OFICINA, Jl 


lorechor Reservados, 


LNO>DOS,.. 


¿CUIDADO? 


Dorechoa Reservados, . IN? 


EL AGENTE SECRETO X 9 


0 


» IZDL 


DRAWLER .. 
HECHO B 


DOLOR LA BALA, 
PRONTO VOLVERÁ 
EN SE 


Carlón. 


LAN 


TAR 


dos S1 LA COMPAÑES 
o CRA DETARÍAN DEA 
PRPARESERAS 
¡ <¿ELME AMARÍA .l 


RIP KIRBY 


SUBIR A 


E 
CORRIGAA FUE ROZA= 


(ES TESS ANDREWS! 


NOS ACERCAREMOS Y 
[VEREMOS SI PUEDE 


VFéy er sicue 


Las HUELLAS DeL) 
JEEP? 


amiliar 


LA ATERRORIZA 
JOVEN SOLO VE 
UN BARCO. 


EL FANTAS 


A 


Carlón Famil 


JA 
LEGUAS DE 
VOS 2 FATT, 
ESCUCHES 
NECESITA= 


A 


[PUEDES:9! 


¿NO DURARÁ MUCHO! 
BAJO ESTE SOL, SIA 


AGUA PARA 
EEs | 


Na 


PY NO EMMTÉ 
PASAR POR LA! 
DASIS> 

CUANDO 
VEA TAMOS Y, 


ENTÍ 


por PRENTICE v DICKENSON 
A Z 


7VIMOS ELTROFEO«.. 


¿QUISIE 
(AS ERA QUE OB4A 


VOLVIGRA /7NO CONOTCO * 
ESTA JERGA...SUPONGA! 
GUE ALGLIEN ME 
HABLE-..0 SE 
FIVE EN MCs 


¿DÓNDE 
ESTA 
Mike? 


Se 


- Rosado 


l 


CUMPLEAÑOS— 


s en Ja. fe= 


ADRIANA MABEL 
STAMPONE 


(Foto Plus Ultra) 


lo 


CRISTINA MIRTA EJEA 
(Foto Plus Ultra) 


Ejea - Borghi— 


y 


.0S_ gspo! 5 
Crístina Mirta Ejea 
señor Oscar Alberto 
En calídzd ge padri- 


ñorita 
con el 
B 


ez de Borghi y 
an Carlos Portaro, 


STELLA MARIS SANTOS 
(Foto Plus Ultra) 


Santos - Luna— 


En la: ¡iglesia San Antonio 
de Padua (barrio Belgrano), 
será bendecida hoy, a las 21.16, 
la boda de la señorita Stella 
Maris Santos con el señor 


Paul Luna. Serán padrinos la 
señorita Mabel Cargaño y el 
Dante Licausi. 


señor Suscri- 


lara Aurora Lu- 
el señor Romelio Pedro 


a 


MABEL ROSA CAMAÑO 
(Foto Plus Ultra) 


Camaño - Pons— 

En la iglesia Nuestra Seño- 
ra de Pompeya se consagrará 
en la fech: a 21,30, 12 

da de la señor 1 
Camaño con 
rio. Norberto Pos 
An como padrinos 
Resina P. de Pons y el señor 
Rogelio Camaño. En calidad 


Demisec - 


OTAS 


OCIA 


none. drinarán la ceremo 
nia la señora Irma Judith C 
pedes de Schenone y. el señor 
Vicente Bonina. S ibieron 
acta del casamiento civil los 

ierico Macia y Boli 


firmaron la 
e"D 


ANA MARIA NOBILE 
(Foto Plus Ultra) 
Nóblle - Campagnolo— la ai ve 
En 1 Nuestra Seño= SARA SILVIA ATTME 
ra de Lu á bendecido , s U 
en Ja 2130. el (Foto Plus Ultra) 
enlace. Ma- | Attme . Comunetti— 


Nóbile c 


> Angel Camy Serán bende“idos esta no 
la ceremon! che, a las 21, en la iglesi 
Ema Campagnolo de Nuestra Señora de Luján, los 


y esponsales de. la señorita Sara 


Silvia Attme con el señor Ra 


señor. Mario 
tigos en el R 


el 


as oras Mi- | món Wilfredo Comunetti. Apa 
tala P.| drinarán la ceremonia la seño 
la Z, del rita Marta Alicia Comunetti y 


Enrique | el señor Reinaldo Mucc 
maron en el Registro Civil 
la. señorita Maria Magdalena 
Attme y el señor Juan Ame. 


a 


CLARA SMOLORENKO 
(Foto Plus Ultra) 


Smolorenko . Rosemberg— 


En el templo de la Asocia- 
ción Israelita se” consagrará 
en la fecha, a las 21,30, el ma 
trimonio de la señorita Clara 
Smolorenko con el señor Mar- 


o! ey a las 2130, el enlace de la 
e nosemberó, Séán da |senorita “Clero Carolina _Sch- 


semberg y Marthe K. 7 | wab con el señor Pedro Eduar 
Yenko. eN a do Destefano. Serán padrinos 
son Kroin y Motia Rosemberg, | de 12 cerefnonia que tendrá 
Testificaron el acta del casa, | JUS2x en la iglesia San Miguel 
miento elvil las señoritas Leo o Ea 
nor Resnik y Ki q > E 
O SS Guillermo Schwab. Firmaron 

Doe el acta en el Registro Ciyil la 
señorita Susana Destefano y 
el señor Hugo. Martín. 


y =0 


CLARA CAROLINA 
SCHWAB 


(Foto Plus Ultra) 


Schwab . Destefano— 
Será bendecido en la fecha, 


AS 


ii 


CLARA ALICIA MORANDINI 
(Foto- Plus Ultra) eS 


ANA MARIA VEZZANI 
ANDUGAR 


(Foto Plus Ultra) 


Morandini-= Clarioh— 


Serán bendecidos en la fe= 
Cha, a las 21, en la' iglesia 
San Antonio de Padua (barrio 
Belgrano), los esponsales de 
la señorita. C Alicía Mo- 
randiní con el señor: Esteban | 15 
Clarich. Serán padrinos la se= 
ñora Clara Iturbe de Moran= 
dini y el señor Esteban Cla- 
rich. Como testigos «n el Re- 
Bistro Civil firmaron la seño. 
rita Irma Susana Iturbe y el 
señor Aldo Clarich. 


Vezzani Arlugar . Villalobos 


En la iglesía Nuestra Seño 
de Luján se consagrará 
hoy, a las 20.45, la unión ma- 
trimonial de la señorita Ana 
María Vezzani- Andugar con 
¡el señor Franilsco, Villalobos 
ILópez. Actuarán como padri 
mos la señora Haydée Vezzani 
Ha! Trivi y el señor Fernando 
iMalobos. Como testigos inter 
Vinieron los señores José Vi 
Valobos y Carlos 'Trivi. 


EIN 2] 


LIDIA CLEMENTINA 
BONINA 
(Foto Plus Ultra) 


Bobina . Schenone— 
En la iglesia San Miguel, Ar 
cángel se consagrará hoy, a 


las 21.15 la. boda de la señorita 
Lidia Clementina Bonina, con 


MARIA DEL CARMEN 
CALOSSO 


(Foto Plus Ultra) 


Calosso, - Palmisano— 
Será consagrada esta nocha. 


LES 


la unión mata 
señorita María 


ceremonia, que 
ar en la iglesia Say 
Sol ñ 


Urrutia Oroño 


- Regodesches 
Peyrar Í 


en la iglesy 

dol Tránsito, 

ta Fosa 

de la sé 

smeralda Urrutia Oro. 

Al ñor Oscar Resos 
Se a 


señora, 
Regodesebes y 


Urru 


oa P. da 
señor Zenón 
1 des testía 
o Civil im, 
nieron, por arabos novios, 
la señi Yolanda Peyrano y, 
el señor Ernesto Regodesebes: 


Amenta - Scromurza— 


cali 


consagrará hoy. a lay 
2 la unión matrimonial 
de la señorita María 'Félisg 
Amer con el señor Pedro 


Raúl Seromuzza: Apadrinarí1 
a ceremonia, que tendrá lus 
ia Sagrado Com 
(Presidente 
monte), la señora. 
de Scromuzza ye] 
ncisco Infantino, 
seribleron el acta del casas 
miento civil, en representas 
los contrayentes, la 
a Ana María 1, de Di 
María y el señor Miguel Rua 
bén Seromuzza. 


Campagna Fasano - López 
Giosa— V 
En la, iglesia Nuestra Señora" 

de Luján se consagrará esta 

noche, 2 21.15, la boda de 
la señorita Yolanda Campagna' 

Fasano con el señor Osvaldo 

Anibal López Giosa. Serán 

padrinos la señora Anita Glow, 

ja. de López y el señor Hércus, 
Campagna. Firmarón el 

1 casamiento civil, pos 

ambos novios, la señora Julia 

Acuña de Ricci y el señor Ros 

berto Oscar López. 


Cicchlrillo = Carranza— 


Esta: noche a las 21, enla 
iglesia Nuestra Señora de Pom 
peya, se bendecirá Ja boda dé 
la señorita Elvira L. Cicchis 
rillo com el señor Carlos He 
Carranza, que apadrinarán la 
señora Rosa C. de Oviedo y 
el señor Juan Cicchirillo, E 
ron testigos en el acto Civil 
los señores H: Carranza y, 
Ricardo Mi 


Zinni - Cucco— W 


En la iglesia Santa Rosa d8 
Lima será consagrado esta now| 
che. a las 21.45, el matrimoniq! 
E a de la señorita] 
j María del Car= 
y men Zinní con] 
señor Dante!| 
Osvaldo Cue] 
co, Actuarán 
como padrinos. 
de la cerémos 
3 nia religiosa 
i la señora Dex 
lia M. de Cue 
co y el señor; 
Eduardo R- 
Zinni. Firma= 
zon el acta 
del casamiento 
civil, por ambos contrayentes, 
la señora Elvira Z. de Estévez 
y €l señor Alcídes Cucco. 
COMPROMISOS— 

Calonje - Heredia 

En la fecha se formalzará 
el compromiso matrimonial do 
la señorita Norma Beatriz Cas 
lo con el señor Alberto 
Mario Heredia. 

VIAJEROS— 

A Mar del Plata, la señora 
Antonia Stumpo de D'Angelo 
la señorita María Pura D'An= 
gelo Stumpo y los señores 
Juan Leónidas D'Angelo, Hu” 
go D'Angelo y Raúl Báez. 


FORTUNATO 
CASTAGGERONI 


S.A. Ind. y Com. 


Conforme a lo estipulado 
por el artículo 26 de los 
Estatutos de la Sociedad, 
se convoca a los señores 
accionistas para la AsaM- 
blea General Extraordina- 
ría que tendrá lugar en 

domicilio social, calle Bal- 
carce 2838, Rosario. el díf 
8 de marzo de 19 
13 horas, con el 
ORDEN DEL DIA; 


19) Moalficación del art 
59 Título 11 de los ES” 
tatutos Sociales. por 
aumento de Capi 
Social Autorizado 4 
$ 50.000.000 min. 

2%) Designación de de 
accionistas para 
mar el Acta: 
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